ALPHA PARTS LISTING 


B - BASE 


312622-01 
312649-01 
380807-01 
380393-01 
390253-02 


903025-01 
252214-01 
903025-08 
312680-01 
604010-06 


604020-51 
604020-16 
604010-01 
604020- 15 
601160-30 


601210-50 
601020-05 
312399-02 
312244-01 
252281-01 


312399-01 
327004-01 
327012-01 
380726-01 
252086-01 


353308-02 
353308-01 
310507-01 
252457-01 
313010-01 


312679-01 
390043-01 
351523-02 
252287-01 
313066-01 


313066-02 
312233-01 
351523-01 
252113-01 
327006-01 


328117-01 
251260-01 


BASE 


BASE CONNECTOR PANEL 
BATTERY ASSY 6V 


BATTERY NICAD 3.6V 60 MAH 


BEAD FERRITE 3TURN 


BEAD FERRITE AXIAL 


BEAD FERRITE DOUBL .2 IN 


BEAD FERRITE LONG, 
BEEPER PIEZO QMB12 


BELT 


BELT 
BELT 
BELT 
BELT 
BELT 


BELT 
BELT 
BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 


BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 


BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 
BEZEL 


BEZEL 


FD HOLE COV LT BEIGE 


BLOCK - 
BRACKET 
BRACKET 
BRACKET 


BRACKET 
BRACKET 
BRACKET 
BRACKET 
BUTTON - EJECT NEWT 


DRIVE (ALPS) 


DRIVE (NEWT) 


SPRING/STEEL (NEWT) 


STEEL (ALPS) 
STEEL (NEWT) 
TIMING 


TIMING 
TIMING 


1581 


COLT 
FRONT 
FRONT 
FRONT 
FRONT (ALPS) 


FRONT (CHINON) 
FRONT (NEWT) 
FRONT (NEWT) 
FRONT (NEWT) 
PC10-111 


SHORTING 2 POS. 
CHINON 1541-11 
FOD 1581 
MOUNT ING 


MOUNTING 
MOUNTING 
NEWT 1541-11 
RIGHT C64C 


BUTTON - PANA DSK EJECT 
BUTTON - SPDT RESET 
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A590 

A590 

A2286 
A500/A2000 
COLT286 


PC4OIII/COLT286 
A590 
A590/COLT286 
PC4OIII/COLT286 
1541/2031/SX 


1541 

1541 
1541/2031/SX 
1541 

MPS 1000 


MPS1200 
MPS803 
COLT286 
PC4O-I11 
1581 


COLT 
A1000 
A1010 
A2000 
A1020/1571 


1541-11 
1541-11 
1571 
C128 
PC10-111 


MU 

PC4OIII /COLTZ286 
1541-11 

1581 

COLT 


COLT 286 
PC10-I11 
1541-11 
C64C 
A1000/1010 


A1000/1010 
MU 


BUTTON 


3.95 
3.25 
8.55 
5.70 
1.10 


2.20 
1.10 
1.10 
5.50 
5.90 


5.50 
1.10 
1.10 
2.20 
4.40 


1.00 
7.15 
8.25 
3.30 
4.40 
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6.60 
5.40 
14.25 
9.50 
1.80 


3.70 
1.80 
1.80 
9.20 
9.20 
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C - CABINET 


eT 


602200-03 
602083-71 
610200-34 
602083-51 
602060-49 


602072-33 
602060-48 
602072-35 
314851-01 
380012-08 


905102-01 
1540027-01 
252159-01 
602132-13 
252168-01 


905 103-03 
315704-01 
380742-01 
380012-07 
327206-01 


327166-01 
327206-03 
380811-01 
312695-01 
327164-01 


320101-01 
327207-01 
327167-01 
327207-02 
327284-01 


602083-75 
380912-08 
380012-04 
327072-01 
327071-01 


327070-01 
601011-56 
327059-01 
250634-01 
327095 -01 


326189-01 
905101-01 
328192-02 
390099-01 
602132-14 


CABINET 
CABINET 
CABINET 
CABINET 
CABINET 


CABINET 
CABINET 
CABINET 


CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 
CABLE 


(UL) = CM8562 
BACK 

CM8562 

FRONT 

FRONT 


FRONT 

REAR 

REAR VO148-Q1 
(6 TO 23) 1084 
3.5 DRIVE 


5 PIN MONITOR 

6 PIN DIN - BLK 

& PIN DIN - TAN 

6 TO 8 COMPOSITE 
8 PIN VIDEO SHEILD 


COMPOSITE 
VIDEO 

3.5 DRIVE 
5.25 DRIVE 
DATA 


DSK DATA 
FDD 
GND 
HARD DISK 
INTERFACE 
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PET/IEEE 
POWER 
ASSY - POWER 
ASSY - POWER FDO 
AUDIO 1 TO Y 


AUDIO 1080A 
DRV FLPY 
DRV FPLY 
DRV GROUND 
DRV POWER 


ORV RIBBON 

GUIDE RIBBON CLAW 
KEYBOARD 

KEYBOARD 

RF 


RF (3M) 
RF SHORT 
RGB 
RGBI 
RGBI 


1084SP 

1080A 

1084 $UB:602200-03 
1080A 

1701/1702 


1902/1080 
1701/1702 
1902/1080 
1084SP 
MU 


1701/1702 
MU-C 

MU 

1902A 
C128 


1902/1084 
1084 
A2000 
A2000 
A1010 


A1020 

A500 
PC4OLI1/COLT286 
PC4OIII/COLT286 
A1010/1020 


MU-B 
A1010 
A1020 
A500 
1080/1084 


NLA 


1080A 
PC40-111 
PCIOIII/COLT 
A1000 

A1000 


A1000 
MPS801 
A1000 
SX64 
A1000 


NLA 


MU-C 
MU-C 
1080 
1902 
1902A 


CABLE 


22.00 36.65 
66.00 110.00 
1084SP 
49.50 
27.50 


82.50 
45.65 


36.65 
18.35 
45.65 
36.65 
11.00 


13.75 
11.00 
11.00 
13.75 

4.40 
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13.75 
13.75 
22.00 
22.00 
11.00 
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11.00 
11.00 

4.55 
18.35 
27.50 


5.50. 
11.00 
5.50 
3.70 


16.50 
18.35 
18.35 
2.20 
5.90 


11.00 
5.50 
11.55 


14.65 


5.50 
8.10 
36.65 
33.00 
33.00 


C - CABLE CAP 
602240-64 CABLE SIGNAL D SUB SPIN 1402 8.25 13.75 
602192-53 CABLE WIRE ASSY 6P 1403 18.75 31.25 
610200-17 CAP .0082uF 1.5KV C467 1084 NLA 
610200-18 CAP .O22uF 400V C468 1084 NLA 
602191-15 CAP CER O.O1UF 1KV 1403 1.10 1.80 
602190-18 CAP CER 0.0Q1UF 500V 1403 1.10 1.80 
602192-04 CAP CER 0.01UF 500V 1403 1.10 1.80 
602192-03 CAP CER 1000P 500V 1403 1.10 1.80 
602072-65 CAP CER 1000PF 125v , 1902/1080 -65 1.10 
602070-70 CAP CER 2200PF 125V 1902/1080 1.10 1.80 
602091-50 CAP CER 220UF 160V 1802 5.50 9.20 
602091-46 CAP CER 33MF 160V 1802 2.20 3.70 
602191-11 CAP CER 390P 500V 1403 1.10 1.80 
602070-71 CAP CER 4700PF 125V 1902/1080 1.10 1.80 
602091-47 CAP CHEMI 200WV 4701F 1802 6.05 10.05 
602091-45 CAP DE7100F2472M 125VAC 1802 1.10 1.80 
602063-64 CAP ELECT 1000UF 16V 1702 1.10 1.80 
602190-15 CAP ELECT 1000UF SOV 1403 5.50 9.20 
602191-97 CAP ELECT 100UF 100V 1403 3.30 5.50 
602190-12 CAP ELECT 2200UF 25v 1403 2.75 4.60 
602191-03 CAP ELECT 2200UF 25v 1403 2.75 4.60 
602064-29 CAP ELECT 220UF 35v 1702 -65 1.10 
602063-68 CAP ELECT 33UF 160V 1702 -65 1.10 
602191-07 CAP ELECT 4.7UF 100V 1403 1.10 1.80 
602191-08 CAP ELECT 4.7UF 160V 1403 1.10 1.80 
602063-69 CAP ELECT 4.7UF 250V 1702 -65 1.10 
602064-55 CAP ELECT 470UF 200V 1702 8.25 13.75 
602070-90 CAP ELECT 470UF 200V 1902/1080 8.25 13.75 
602064-93 CAP ELECT 470uf 25V 1702 1.10 1.80 
602063-66 CAP ELECT 470UF 35V 1702 1.10 1.80 
602191-09 CAP ELECT BP 3.3UF 50V 1403 3.30 5.50 
602201-32 CAP FOIL 22NF-400V C468 1084SP 1.10 1.85 
602201-31 CAP FOIL 8N2-1500V C467 1084SP 1.10 1.85 
602212-44 CAP LINE VA1-KC 3300M 10848-D 1.10 1.80 
602212-43 CAP LINE AC125V 0.1m 1084S-D 1.10 1.80 
602071-25 CAP MPP O.1UF 125V 1902/1080 65 1.10 
602091-49 CAP MPP 1.6KV 0.0082 MFU 1802 3.30 5.50 
602091-44 CAP MPP 125VAC 0.1MFM 1802 3.30 5.50 
602063-73 CAP MTL POLYPRO 1500PF 1702 1.10 14.80 
602064-92 CAP MTL POLYPRO SOOOPF 1702 1.10 1.80 
602064-95 CAP MTL POLYPRO 6300PF 1702T 1.10 1.80 
602211-50 CAP MYL 1.6KV 3000PF J 10848-D 1.10 1.80 
602211-51 CAP MYL 1.6KV 4300PF J 1084S-0 1.10 1.80 
602155-23 CAP MYL 1.6KV 4700 PF 1802C 1.10 1.80 
602064-94 CAP MYL 100V .082UF 1702 -65 1.10 
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C - CAP CASE 
602211-53 CAP MYL 200V 0.39MFJ 1084S-D 1.10 1.80 
602091-34 CAP PE 100V 0.15MFM 1802 1.10 1.80 
602241-86 CAP PE 400V 0.018UF J 1402 1.10 1.80 
602072-66 CAP PP 1.6KV 4100PF 1902/1080 1.10 1.80 
602071-18 CAP PP 1.6KV 4700PF 1902/1080 1.10 1.80 
602091-43 CAP PP 1600V 1500PJ 1802 1.10 1.80 
602091-38 CAP PP 200V 0.027MFU 1802 1.10 1.80 
602091-37 CAP PP 200V 0.082MFJ 1802 1.10 1.80 
602091-40 CAP PP 200V 0.39MPK , 1802 16.50 27.50 
602091-42 CAP PP 600V 0.0027MFK 1802 1.10 1.80 
602091-41 CAP PP 630V 0.012MFJ 1802 22.00 36.65 
602191-16 CAP PPN 0.0047UF 630V 1403 1.10 1.80 
602192-06 CAP PPN 0.0047UF 630V 1403 1.10 1.80 
602191-18 CAP PPN 0.01UF 630V 1403 1.10 1.80 
602191-17 CAP PPN 0.022UF 630V 1403 1.10 1.80 
602192-05 CAP PPN 0.047UF 250V 1403 1.10 1.80 
251029-01 CAP TRIMMER 6.5- 40P C128) 1.10 1.80 
251029-06 CAP VAR 6.8-45pF PC40-I11 1.10 1.80 
906100-02 CARD RT ANGLE EDGE MU-C 4.30 7.15 
601011-62 CARRIAGE DRIVE BELT MPS801 8.25 13.75 
601160-26 CARRIAGE MOTOR MPS1000 27.50 45.65 
601216-38 CARRIAGE MOTOR MPS1200 12.45 20.70 
326116-01 CARTRIDGE GUIDE C128 4.95 8.25 
327177-01 CARTRIDGE RAM EXP A1050 A1000 132.00 220.00 
251454-01 CASE BOTTOM +4 3.95 6.60 
353413-01 CASE BOTTOM 1541-11 6.60 11.00 
327001-01 CASE BOTTOM A1000 13.85 23.10 
327010-01 CASE BOTTOM A1010 2.95 4.95 
310509-01 CASE BOTTOM A1020/1571 7.70 12.80 
312506-01 CASE BOTTOM A500 9.35 15.55 
252016-01 CASE BOTTOM C128 4.95 8.25 
251988-02 CASE BOTTOM C128 6.15 10.25 
252455-01 CASE BOTTOM C1280 14.30 23.80 
251790-01 CASE BOTTOM C16 3.95 6.60 
326114-01 CASE BOTTOM C64 3.95 6.60 
380728-02 CASE BOTTOM (HOUSING) A2000 16.50 27.50 
1540015-01 CASE BOTTOM - BROWN 1541 3.95 6.60 
311229-01 CASE BOTTOM 1541C 1541C 3.95 6.60 
252283-01 CASE BOTTOM 1581 1581 6.60 11.00 
252111-01 CASE BOTTOM C64C C64C 8.25 13.75 
327003-01 CASE REAR PANEL A1000 5.60 9.35 
251453-01 CASE TOP +4 3.95 6.60 
353412-01 CASE TOP 1541-11 6.60 11.00 
327002-01 CASE TOP A1000 11.20 18.70 
327011-01 CASE TOP A1010 2.95 4.95 
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C - CASE : CONN 
310508-01 CASE TOP A1020/1571 5.50 9.20 
312505-01 CASE TOP A500 9.35 15.55 
251987-02 CASE TOP C128 6.15 10.25 
252454-01 CASE TOP C1280 11,00 18.35 
251813-01 CASE TOP C16 3.95 6.60 
326113-01 CASE TOP Cos 3.95 6.60 
250785-01 CASE TOP CO4C-B3 7.15 11.90 
250785-02 CASE TOP C64C-E 7.15 11.90 
380727-01 CASE TOP (HOUSING) . 2000 16.50 27.50 
1540014-03 CASE TOP - BROWN 1541 3.95 6.60 
311228-01 CASE TOP 1541¢ 1541C 3.95 6.60 
252282-01 CASE TOP 1581 1581 6.60 11.00 
252110-01 CASE TOP Cé64c CO4c 7.15 11.95 
312225-01 CHASSIS BASE MU 27.50 45.65 
602190-53 CHOKE 13UH 1403 1.10 1.80 
610200-11 CHOKE LINE $102 1084 NLA 
327208-01 CLAMP DRV CABLE ASSY A1010 1.10 1.80 
312568-01 CLIP EXP PORT GND A590 2.95 4.95 
325559-02 COIL CHOKE C64 3.30 5.50 
602090-96 COIL CHOKE 1.04UH 1802 1.10 1.80 
602090-97 COIL CHOKE 10.3UH 1802 1.10 1.80 
602241-90 - COIL CHOKE 22UH 20% 1402 4.95 8.25 
602072-64 COIL DEGAUS 147NDB 1902/1080 4.95 8.25 
602200-25 COIL DEGAUSSING UL $104  1084SP 5.50 9.15 
602154-40 COIL DEGUASSING 1802¢ 16.50 27.50 
602090-92 COIL DEGUASSING (AL) 1802 4.95 8.25 
602083-23 COIL DEGUSSING 1080A 16.50 27.50 
602155-34 COIL DELAY LINE 0.4MSEC — 1802C 4.95 8.25 
602240-59 COIL DY DMK-1294 aL 1402 4.95 8.25 
602240-11 COIL DY KYS-20630 1402 4.95 8.25 
602241-88 COIL H LINE 12PAI 20UH 1402 4.95 8.25 
602241-89 COIL H WIDTHI6PAI X 41.5MM 1402 4.95 8.25 
602070-58 COIL HORZ LIN 1902/1080 4.95 8.25 
602070-50 COIL HORZ SIZE 1902/1080 4.95 8.25 
602210-46 COIL LINEAR TRL-414M 10848-D 3.30 5.50 
602190-52 COIL LINEAR1-224-042 1403 3.30 5.50 
602090-93 COIL LINEARITY 1802 3.30 5.50 
602083-33 COIL TDY-514 1080A 1080A 82.50 137.45 
602090-98 COIL WIDTH 1802 3.30 5.50 
602190-51 COIL WIDTH 1-224-131 1403 3.30 5.50 
602210-45 COIL WIDTH TRW-141T 1084S-D 3.30 5.50 
610200-12 COIL, DEGAUSSING $104 1084  SUB:602200-25 1084SP 
327033-03 CONN 23P D-SUB FE FDD —A5O0 5.50 9.20 
327032-03 CONN 23P D-SUB MALE VIDEO A500 4.95 8.25 
390242-03 CONN 23P MALE D-SUB A500 5.50 9.20 
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C - CONN CRT 
2 ee ee SaaS 
327032-05 CONN 25P D-SUB MALE RS232 A500 6.60 11.00 
327033-05 CONN 25P D-SUB FE CENT A500 5.50 9.20 
252167-01 CONN 5 PIN SQUARE PWR €128/A500 2.65 4.40 
903362-01 CONN 5 PIN VIDEO MU-C 65 4.40 
903361-01 CONN 6 PIN DIN MU-C 6 


252166-01 CONN 6 PIN DIN SHEILDED MU 


ouwco MUU © 
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2. 
2. 
4.0 

251616-01 CONN 7 PIN DOIN CASSETTE +4/C16 2.6) 4.40 
251116-01 CONN 7 PIN DIN, MU-C 4.0 6.65 
251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN +4/C16 4.00 6.65 
325573-01 CONN 8 PIN VIDEO C64 2.65 4.40 
903363-01 CONN 9 PIN VIC 4.00 6.65 
252024-01 CONN 9 PIN DIN RGBI C128 4.40 7.30 
251057-01 CONN 9 PIN RT ANGLE C64 4.00 6.65 
314984-06 CONN DIAG PC PARALLEL DIAG 15.00 

314984-05 CONN DIAG PC SERIAL DIAG 15.00 

250674-01 CONN PCB ASSY SX64 11.00 18.35 
250420-01 CONN PCB ASSY EXP SX64 16.50 27.50 
602061-25 CORD - AC PWR REPLACEMENT 1701/1702 6.05 9.90 
602072-48 CORD - AC REPLACEMENT 1902/1080 8.80 14.65 
602083-20 CORD - POWER 1080A 24.75 41.25 
602155-53 CORD - POWER 1802C 4.95 8.25 
903508-15 CORD - POWER MU 5.50 9.20 
903508-04 CORD - POWER MU-C 5.50 9.20 
252164-01 CORD - POWER TAN EMI A1000/1020 8.25 13.75 
320168-01 CORD - POWER UL/CSA MU-B 5.50 9.20 
602072-06 CORD - PWR SPLY 1902/1080 4.95 8.25 
602200-06 COVER (UL) 1084SP 6.60 11.00 
602155-74 COVER BACK 1802C 27.50 45.65 
602155-73 COVER BACK ASSY 1802C 38.50 64.20 
380100-02 COVER BOTTOM (HOUSING) PC10-1/-2 22.00 36.65 
380737-01 COVER DRV 3.5 FLOPPY A2000 6.05 10.05 
380736-01 COVER ORV 5.25 FLOPPY A2000 8.25 13.75 
327020-01 COVER EXPANSION A1000 1.30 2.20 
312598-01 COVER EXPANSION A500 5.50 9.20 
602240-27 COVER FRONT ABS94-0 1402 18.50 30.85 
327005-01 COVER RAM OSPL FRONT A1000 2.65 4.40 
602240-54 COVER REAR ABS94-0 H 1402 18.50 30.85 
312648-01 COVER TOP A590 2.95 4.95 
312226-01 COVER TOP MU 27.50 45.65 
380101-01 COVER TOP (HOUSING) PC10-1/-2 22.00 36.65 
602200-22 CRT 1084SP UL B100 1084SP 176.00 220.00 
901001-01 CRT 12 IN GREEN PHOSPHER MU 55.00 91.65 
602192-42 CRT 14" P/W M3ZEAA1IWD 1403 37.00 61.65 
602050-99 CRT 150BMB22-AF SX64 137.50 229.15 
602155-58 CRT 3700JB22-TC17 CY) 1802C 148.50 247.50 


- 52 - 


602090-84 
602061-92 
602064 -08 
314963-01 
901000-04 


901000-03 
602082-60 
602210-01 
250622-01 
602240-09 


602072-61 
602070-01 
602083-01 
610200-33 
602200-85 


602060-28 
602062-77 
602071-99 
610200-32 
900556-13 


900555 -02 
900556-03 
900556-14 
900558-01 
900556-02 


325566-01 
900556-09 
900560-01 


CRT 
CRT 
CRT 
CRT 
CRT 


crt 
CRT 
CRT 
CRT 
CRT 


CRT 
CRT 
CRT 
CRT 
CRT 


CRT 
CRT 
CRT 
CRT 


CRYSTAL 


CRYS 


CRYSTAL 


CRYS 
CRYS 


CRYSTAL 


CRYSTAL 


CRYS 
CRYS 


370FCB22-TCO6 ULCSA 
370FVB22 
370KNB22 
370NVB22 
9 IN GREEN PHOSPHER 


9 IN WHITE PHOSPHER 
£2971-GTHBT 
M34JBK10xX12 ‘ 
MONITOR ASSY 
MP1216 H17AU 


PIC TUBE M34JND12Xx 
PICTURE TUBE 
SOCKET 

SOCKET 

SOCKET 


SOCKET 
SOCKET 
SOCKET 

W/ YOKE 8100 
1.8 MHZ 
TAL 1.8432 MHZ 

12 MHZ 

14.318 MHZ 
14.31818 MHZ 

16 MHZ OSC 2-LEG 


TAL 
TAL 


16 MHZ OSC 4-LEG 
20MHZ PAR MODE 
32.768 KHZ 


TAL 
TAL 


1080A 
1084S-D 
SX64 
1402 


1902/1080 
1902/1080 
1080A 
1084 
1084SP 


NLA 


1701 
1702 
1902/1080 
1084 NLA 
PC4OI 11 /COLT286 


MU 

MU 
PC40-I11 
MU-C 

MU 


MU-C 
A2090/2090A 
MU 


CRYSTAL 
eee 


93.50 
88.00 
88.00 
88.00 
44.00 


44.00 
165.00 
176.00 

60.50 

42.50 


176.00 
176.00 
6.05 


6.60 
8.25 


8.25 
6.05 


wm 
wi 
oOo 
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Mao 
oooco 
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155.85 
146.70 
146.70 
146.70 

73.30 


73.30 
192.50 
220.00 
100.80 

70.85 


220.00 
220.00 
10.05 


11.00 


13.75 
13.75 
10.05 


9.20 


9.20 
9.20 
5.90 
5.50 
9.20 


7.30 
6.45 
5.50 


eee 
D - DELAY LINE 


eee 


602083-39 
252034-02 
314066-01 
314060-02 
314060-01 


324100-01 
326070-01 
314061-06 
314061-01 
314139-01 


DELA 
DETE 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


Y LINE TRF2015 

CTOR - VOLTAGE 520D 
AIO PCB ASSY AMIGA 
ASSY - ADD-ON C128 
ASSY - COMPLETE C128 


ASSY VIC 

ASSY W/ MANUAL C64 
CARTRIDGE C128 
CARTRIDGE C64 
CARTRIDGE C64 DT 
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DIAG CARTRIDGE 


1080A 
1571 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


6.60 
9.90 
77.00 
77.00 
143.00 


32.95 
110.00 
55.00 
33.00 
27.50 


11.00 
16.50 


D - DIAG CONN 


Oe pee Se 


314061-08 
314061-02 
320106-00 
320100-01 
317629-01 


314051-02 
314052-02 
314052-03 
970016-03 
314854-02 


314853-02 
314051-01 
314052-01 
314061-04 
314061-07 


314061-03 
314061-09 
314061-05 
602061-73 
252333-01 


252333-02 
602190-05 
900755-01 
900757-01 
602210-26 


602240-96 
610200-31 
602090-69 
602090 -64 
602082-90 


602063-98 
602090-66 
602190-04 
602190-43 
602190-06 


602190-42 
602190-44 
602241-27 
602090-68 
602155-39 


602210-31 
602063-92 
602090-72 
602083-00 
602210-27 


DIAG CONN SERIAL C128 


DIAG NLA 


DIAG CONN USER PORT 64/128 DIAG 
DIAG CONN-KEYBOARD 8000 DIAG 
DIAG CONN-USER PORT 8000 DIAG 


DIAG DISK 1.1 VER DIAG 


DIAG 


DIAG DISK 2.0 REPLACEMENT DIAG 
DIAG DISK 3.0 REPLACEMENT DIAG 
DIAG DISK 3.5 REPLACEMENT OIAG 
DIAG DISK ALIGN 8050/8250 DIAG 
DISK PROG 1581 V1.5 DIAG 


DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DISK PROG PC W/INST OIAG 
DISK/MANUAL 2.0 1541 DIAG 
DISKS/MANUAL 3.0,3.5 DIAG 
HARNESS ASSY €64/128 DIAG 
KEYBOARD CONN C128 DIAG 


KEYBOARD PCB C64 
MANUAL C128 CART 


MANUAL C64 
1S1887A 
ARRAY 7 PIN 


ARRAY 7 PIN 
BRDG 1.5A 200V 
BRIDGE 4A 200V 
BRIDGE 4A 50V 
BRIDGE LB156 


BRIDGE RS202 
bD107-110 
EU-2V 
GP10-1N4005 
1S 1887AFA-1 


1SR124 400K 
RDI1EB2 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
1702 
C1280 


C1280 
1403 
MU 

MU 
1084s-D 


1402 
1084 NLA 
1802 
1802 
1080A 


1702 
1802 


REC 1.5A 200V GP15D 1403 
REC 1A 1KV RGP10M 1403 
REC 1A 200V FR103 1403 


REC 1A 200V FR1I03 1403 SUB: 602190-06 
REC 2A 400V RGP20G 1403 


REP10J(1N4937) 
RGP10G 
RH-1 


RH-1B 
RH-1S 
RM2C 
RU 1A 
RU-2 


1402 
1802 
1802C 


1084S-D 
1702T 
1802 
1080A 
1084S-D 
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1403 
3.30 
1.10 
1.10 
1.10 


1.10 

-65 
1.10 
2.75 
2.73 


1.10 
9.20 


9.20 
5.50 
9.20 
9.20 
9.20 


1.80 
1.80 
1.80 
1.80 


1.80 
1.80 


ae VL oe 
a e 8 
owe 
ooo 


2a = = VI 
\ 


Ano @ Rea 


7, a oe 
oooo°co oO 


D - DIODE 


602192-22 
602190-49 
602191-65 
602090-67 
602082-89 


602192-21 
602191-66 
602190-45 
602190-48 
602082-81 


602240-99 
602082-99 
602155 -38 
314968-01 
314966-01 


314966-02 
314854-03 
317734-02 
317759-01 
317804-01 
314863-01 
314855 -04 


314984 -03 
317727-01 
317728-04 
317805-01 
317803-01 
317451-01 
317483-01 


_317481-01 
317488-01 
317483-02 
317481-02 
317483-03 


317481-03 
317608-01 
317747-01 
317746-01 
317630-01 


317631-01 
317645-01 
317699-01 
317488-02 
317733-01 


317430-01 
1540024-01 
252093-01 
251250-01 
359800-09 


DIODE S-SIG 1N4148 
DIODE S-SIGNAL 1N4148 
DIODE S-SIGNAL 1N4148 
DIODE $1801-01S 

DIODE TVR-2D 


DIODE Z 1/2 6.2V BZX7986V2 


DIODE Z 1/2W 12V B2X79812 


DIODE ZE 1/2W 12V B2X79812 


DIODE ZEN 1/2W 5.1V HZ5C2 
DIODE ZENER 


DIODE ZENER 4.7V 0.5M 
DIODE ZENER RO 6.2 FA‘ 
DIODE ZENER ZPD-22 

DISK ALIGN DIGILOG AMIGA 


DISK ALIGN PROG A1000 V1.0 


DISK ALIGN PROG A500 V1.1 
DISK ANALOG 1581 135 TPI 
DISK ASSY CNTRL WO 

DISK ASSY INSTALL A2286 
DISK BOOT A2088/A2286 
DISK CBM/PC DUAL ANALOG 
DISK DIAG 1571/C128) V1.3 


DISK DIAG PC10 PROG V2.0 
DISK GW BASIC 3.30A 
OISK MS DOS 3.30A 

DISK JANUS A2088/A2286 
DISK SYSTEM A2088/A2286 


DISKETTE 
DISKETTE 


DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 


DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 


DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 


DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 
DISKETTE 


1.0 ABASIC/EX 
1.0 KICKSTART 


0 

O WORKBENCH 

1 AMIGABASIC 
1 KICKSTART 

1 WORKBENCH 

-2 KICKSTART 

2 WORKBENCH 

2 WORKBENCH 

3 


2088 DOS 3.2 


2088 GW BASIC 
2088 PROG DSK 
2090 PROG DSK 
AMIGA BASIC V1.2 
ASSY A2090A 


CP/M DBL SIDED 
DEMO 
DEMO 
DEMO 
DEMO 1551/1541 
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1403 SUB: 602190-49 
1403 

1403 SUB: 602190-49 
1802 

1080A 


1403 
1403 SUB: 602190-45 
1403 
1403 
1080A 


1402 
1080A 
1802C 
DIAG 
DIAG 


DIAG 

DIAG 

A590 

A2286 
A2088/A2286 
DIAG 

DIAG 


DIAG 
PC40-I11 
PC40-I11 
A2088/A2286 
A2088/A2286 
A1000 

A1000 


A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 


A1000 
A500 
A500/A2000 
A500/A2000 
A2088 


A2088 
A2088 
A2090 
A500 
A2090A 


C128 
1541 
1571 
SX64 
1541-11 


DISKETTE 


1403 
1.10 
1403 
1.10 
1.10 


1.10 
1403 
1.10 
1.10 
1.10 


1.10 
1.10 
1.10 
82.50 
22.00 


22.00 
82.50 

7.50 
11.00 
11.00 
82.50 
16.50 


110.00 


11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
9.90 
9.90 


9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 


9.90 
11.00 
11.00 
11.00 

5.50 


5.50 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 


11.00 
5.50 
5.50 
5.50 
5.50 


1.80 


1.80 
1.80 


1.80 


1.80 
1.80 
1.80 


1.80 
1.80 
1.80 


12.50 
18.35 
18.35 


18.35 
18.35 
18.35 
18.35 
16.50 
16.50 


16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 


16.50 
18.35 
18.35 
18.35 

9.20 


9.20 
18.35 
18.35 
18.35 
18.35 


18.35 
9.20 
9.20 
9.20 
9.20 


a 


D - DISKETTE DRIVE ASSY 
a SSS SSS 
252355-01 DISKETTE DEMO 1581 1581 5.50 9.20 
359800-08 DISKETTE DEMO C64 1541-11 5.50 9.20 
317721-01 DISKETTE DOS 3.2 COLT 11.00 18.35 
380538-01 DISKETTE DOS 3.2 PC10-111 11.00 18.35 
317607-01 DISKETTE DOS SYSTEM 3.2 PC10-1/-2 11.00 18.35 
317720-01 DISKETTE GW BASIC 3.2 COLT 11.00 18.35 
317607-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 PC10-1/-2 11.00 18.35 
380538-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 PC10-I11 11.00 18.35 
317489-01 DISKETTE KALIEDOSCOPE A1000 9.90 16.50 
318615-01 DISKETTE PACK SUB ASSY C128 16.50 27.50 
317435-01 DISKETTE TUTORIAL C128 5.50 9.20 
8900039-01 DISPLAY 1/F 4064 33.00 55.00 
610200-35 DOOR CONTROL PANEL 1084 6.60 11.00 
602083-70 DOOR FRONT ASSY 1080A 6.05 10.05 
602072-34 DOOR FRONT CNTRL PANEL 1902/1080 6.05 10.05 
312591-01 DOOR RAM A500 3.30 5.50 
602154-34 DOOR VR 1802C 7.70 12.80 
604020-50 DOOR/LATCH/LEVER ASSY NEWT 1541 16.50 27.50 
312554-01 DRIVE ASSY a500/1581 110.00 183.30 
251091-01 DRIVE ASSY - DUAL HD LP 8250LP/1001 NLA 
312554-03 DRIVE ASSY (EPSON TYPE) A500 110.00 183.30 
327142-01 DRIVE ASSY - 3.5 PANA A500 110.00 183.30 

#*#327142-01 USE ON A500 ONLY, USE 327156-02 FOR A1000/A1010 
380752-01 ORIVE ASSY - 3.5 PANA A2000 130.00 183.30 
327200-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 A1020 110.00 183.30 
380111-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 FLOPPY PC10-III 109.00 172.00 
8050031-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 MIC 8050 181.50 302.50 
8050047-01 DRIVE ASSY - 5 1/4 TAN 8050 181.50 302.50 
“ug,380111-06 DRIVE ASSY - 5.25 CHINON A2000 104.50 174.15 
‘*. 325519-02 DRIVE ASSY - ALPS 1541 40.00 88.00 
8250039-01 DRIVE ASSY - MSAF 8050 181.50 302.50 
ge? D039: 0e DRIVE ASSY - MSAF DUAL 8250 181.50 302.50 
252083-02 ORIVE ASSY - NEWT C1280 40.00 148.50 
950550-00 DRIVE ASSY - SHUGART 2031-4040 154.00 229.15 
. 380825-01 DRIVE ASSY 1.2M FLPY DARK A2286 145.00 241.65 
. 380825-02 DRIVE ASSY 1.2M FLPY LIGHT PC40-ITI 145.00 241.65 
312574-01 DRIVE ASSY 3.5 FLPY 910 110.00 183.30 

¥ 359902-01 DRIVE ASSY CHINON FZ501 1541-11 40.00 88.00 

252092-01 DRIVE ASSY EXCH (ALPS) 1571 40.00 148.50 
313067-01 DRIVE ASSY FLPY 3.5 1.4MB COLT286 150.00 
312711-01 DRIVE ASSY HARD 20MB EPSON PC20/992 100.00 399.00 
312711-02 DRIVE ASSY HARD 20MB WD A590 100.00 399.00 
313065-01 DRIVE ASSY HARD 40M8 PC40-111 100.00 575.00 
311833-01 DRIVE ASSY HARD A2000 A2000 100.00 500.00 
313233-01 DRIVE ASSY HD 20MB COLT286 100.00 399.00 
359901-01 DRIVE ASSY NEWT 0500 1541-11 40.00 88.00 
327156-02 DRIVE ASSY PANA 3.5 A1000/1010 110.00 183.30 


#** 327156-02 USE ON A1000/A101 ONLY, USE 327142-01 FOR A500 


312554-02 ORIVE ASSY W/LED & CONN A1010 110.00 183.30 
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ne aUE EEE EEEEEESSS SEERA 


D - DRIVE ASSY DRIVE ZERO ASSY 
je SuIEEEE UIE nn Ea 
251643-03 ORIVE ASSY WHT/HM (NEWT)  1541C 40.00 88.00 
8050059-02 DRIVE ONE ASSY - MPI 8050 181.50 302.50 
8250029-02 DRIVE ONE ASSY - MPI 8250 181.50 302.50 
325519-03 DRIVE SX64 (ALPS) SX64 NLA 
8250029-01 DRIVE ZERO ASSY - MPI 8250 181.50 302.50 
8050059-01 DRIVE ZERO ASSY- MPI 8050 181.50 302.50 


ern 


E - EJECT ASSY * 
a 
604010-02 EJECT ASSY (ALPS) 1541/2031/SX 5.50 9.20 


F - FAN ASSY FUSE 
a 
8256120-04 FAN ASSY 115V PC10-1/-2 27.50 45.65 
312611-01 FAN ASSY, A590 SCSI A590 18.50 30.85 
251842-02 FILTER EMI 100pF PC4OIII/COLT286 2.20 3.70 
390275-04 FILTER EMI 150 PF COLT286 3.30 5.50 
390257-01 FILTER EMI 22000PF MU 2.20 43.70 
390297-03 FILTER EMI 2200PF COLT286 3.30 5.50 
251878-01 FILTER LINE ASSY c128 3.95 6.60 
251701-01 FILTER LINE ASSY C64 3.30 5.50 
906127-01 FILTER LINE ASSY C64 3.30 5.50 
602072-63 FILTER LINE X-1 1902/1080 4.95 8.25 
602070-51 FILTER LINE X-2 1902/1080 4.95 8.25 
903467-03 FILTER POWER 3A 250V MU-B 6.60 11.00 
602061-42 FL RES 100 OHM 1/2W 5% 1701 -65 1.10 
602080-01 FL RES 2 OHM 1W 1080A 1.10 1.80 
602061-43 FL RES 220 OHM 1/2W 5% 1701 -65 1.10 
602081-57 FL RES 3300 1W 1080A 1.10 1.80 
602061-41 FL RES 68 OHM 2W 5% 1701 -65 1.10 
380128-01 FOOT Mu 1.10 1.80 
312577-01 FOOT LABEL A590 3.95 6.60 
950150-03 FOOT RUBBER A500 45 -70 
251993-01 FOOT SELF ADHESIVE C128 15 30 
314076-01 FORM - BATCH CONTROL MU NC 
903555-15 FUSE .5A 250V SLO-BLO MU -65 1.10 
602061-23 FUSE 1.25A 1701 -65 = 1.10 
602083-06 FUSE 1.2A 1080A 1.10 1.80 
602063-77 FUSE 1A 1702 65 1.10 
903555-20 FUSE 1A 250V SLO-BLO MU -65 1.10 
602083-07 FUSE 3A 1080A 1.10 1.80 
903556-22 FUSE 3A 250V MU -65 1.10 
602240-01 FUSE 38B500 0.5A 250V 1402 65 1.10 
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ee 


F- FUSE — 

rr 
602061-24 FUSE 4A 1701 65 1.10 
602063-78 FUSE 4A 1702 65 1.10 
602071-94 FUSE 5.0A 125V 1902/1080 1.10 1.80 
903558-11 FUSE CR vic 65 1.10 
602071-98 FUSE HOLDER 1080 3.30 5.50 
390280-01 FUSE PICO 4A PC40/286/A2000 3.30 5.50 
602190-20 FUSE S/B8 0.75A 250V 1403 1.10 1.80 
602155-40 FUSE UL/CSA MF514AR95V 1802C 65 1.10 


A 


G - GEAR FIRST GUIDE RIGHT DSK 
NE 
601210-42 GEAR FIRST MPS1200 7 1.25 
601020-89 GEAR PF CLUTCH MPS803 1.10 1.80 
601020-90 GEAR RIBBON DRIVING MPS803 2.20 3.70 
601020-88 GEAR RIBBON IDLE MPS803 1.10 1.80 
601200-57 GEAR RIBBON UNIT 1526/802 9.90 16.50 
601020-49 GEAR W DRIVING MPS803 1.10 1.80 
601020-48 GEAR W/ IDLE MPS803 1.10 1.80 
604010-10 GUIDE LEFT ASSY (ALPS) 1541/2031 16.50 27.50 
604010-37 GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 1541/2031/SX 3.30 5.50 
nT 

H - HARDWARE HV MODULE 
ne 
905955-03 HARDWARE - IEEE 488 MU-B 1.10 1.80 
320823-01 HARNESS ASSY - LED MU-B 5.50 9.20 
320821-01 HARNESS ASSY ~ POWER MU-B 5.50 9.20 
320814-01 HARNESS ASSY - PWR ANALOG MU-B 5.50 9.20 
312572-01 HARNESS ASSY DATA 40P A590 12.95 21.60 


320139-01 HARNESS KYBRD CNNCT MU-B 5.50 9.20 

320901-01 HARNESS KYBRD DUAL CNNCT MU-B 11.00 18.35 

601020-27 HARNESS PE/HP MPS803 9.90 16.50 

320289-01 HARNESS PWR DYN 8 WIRE MU-B 5.50 9.20 
MP 


601011-98 HEAD MOTOR $801 27.50 45.65 
601020-95 HEAD MOTOR MPS803 27.50 45.65 
601160-35 WEAD POS SENSOR mMPS1000 27.50 45.65 
601013-31 HEAD SOLENOID MPS801 27.50 45.65 
602050-14 HV MODULE SX64 71.50 119.15 
602070-21 HV MODULE MA-1 1902/1080 35.20 58.65 
602063-45 HV MODULE 101 1702 20.35 34.00 
602060-44 HV MODULE 1502 1701 30.60 51.05 
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I+ IC 1691 IC 8362 
380207-01 IC 1691 WO DATA SEPERATOR PC10-1/-2 16.50 27.50 
390398-01 IC 16R4A PROGRAMMED U101 A590 5.50 9.20 
602063-15 IC 1901 STR3125 1702 9.35 15.55 
251637-05 IC 2016 RAM 2K xX 8 C128 8.25 13.75 
901453-07 IC 2114 RAM MU 9.90 16.50 
318040-01 IC 26LS31 DIF TRANS A2090/2090A 2.20 3.70 
318043-01 IC 26LS32 DIF RECR A2090/2090A 2.20 3.70 
380659-01 IC 5718 DATA BUS TRANSL A2088 49.50 82.50 
318087-01 IC 5720 IO/MOUSE ENTRL PCIOITI/COLT 22.00 36.65 
325340-03 IC 6500/1 MICROPROCESSOR 1520 7.70 12.80 
901435-01 IC 6502 1 MHZ MPU MU 4.40 7.30 
901435-02 IC 6502A 2 MH2 MPU MU 4.40 7.30 
901435-03 IC 65028 3 MHZ MPU MU 11.00 18.35 
901455-01 IC 6504 MPU MU 4.40 7.30 
901342-01 IC 6509A MU 11.00 18.35 
906107-01 IC 6510 MICROPROCESSOR MU-C 8.25 13.75 
901436-01 IC 6520 PIA MU 9.90 16.50 
901437-01 IC 6522 VIA MU 4.40 7.30 
901401-01 IC 6523A MU 16.50 27.50 
901343-01 IC 6525A MU 16.50 27.50 
906108-02 IC 6526A CIA MU 8.25 13.75 
251640-03 1C 65298 +4/C16 11.00 18.35 
901458-01 IC 6532 PIA MU 4.40 7.30 
901895-01 IC 6551 A +4 8.25 13.75 
901491-01 IC 6560 VIC vic 16.50 27.50 
906109-01 IC 6567 VIC REV 8 NTSC C64 17.05 28.40 
328191-01 1C 6570-33 ORIG AMIGA KYBD A1000 16.50 27.50 
328191-02 IC 6570-36 A500 16.50 27.50 
906112-02 IC 6581 SID REV 4 AR MU-C 10.20 16.95 
310653-01 IC 65C22A 1571 9.35 15.55 
390084-03 IC 68000 CPU A1000 18.70 31.20 
901479-01 IC 6845 CRT CNTRL 1 MHZ MU 16.50 27.50 
901479-02 IC 68845 CRT CNTRL 2 MHZ MU 16.50 27.50 
390089-01 IC 74F245 A2000 3.85 6.45 
390341-01 IC 8042 CNTLR W/ROM PC40-I11 27.50 45.65 
380203-01 IC 8237A-5 DMA CONTROLLER PC10-1/-2 16.50 27.50 
380205-01 IC 8250 ACI PC10-1/-2 16.50 27.50 
380202-01 IC 8253A-5 TIMER PC10-1/-2 9.35 15.55 
901874-01 IC 8259A INTERRUPT CNTRL PC10-1/-2 8.25 13.75 
901875-01 IC 8284A CLOCK GENERATOR PC10-1/-2 8.25 13.75 
901876-01 IC 8288 BUS CONTROLLER PC10-1/-2 9.90 16.50 
251535-02 IC 8360 TED +4/C16 22.00 36.65 
252125-01 IC 8361 AGNUS A1000 36.85 61.40 
252126-01 IC 8362 DENISE A1000 43.20 71.95 
252126-02 IC 8362 R8 DENISE A2000/A500 43.20 71.95 
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ao 


[ - 1C 8364 IC DP8465N-4 


252127-01 IC 8364 PAULA A1000 46.20 77.00 
252127-02 IC 8364 R7 PAULA A2000/A500 46.20 77.00 
318070-01 IC 8370 FAT AGNUS NTSC A500 49.50 82.50 
318069-02 IC 8372 AGNUS HI RES AS00/A2000 78.50 130.80 
318012-01 IC 8500 MICROPROCESSOR C64E 8.25 13.75 
251536-02 IC 8501 MICROPROCESSOR C16/+4 11.00 18.35 
315020-01 IC 8502 MICROPROCESSOR C128 8.25 13.75 
318029-03 IC 8520A-1 2MH2 CIA 1571/1581 13.75 22.95 
318029-02 IC 8520R4 1MHZ CIA A500/A2000 9.35 15.55 
318014-01 IC 8562 VIC NTSC C64E 17.05 28.40 
315014-04 IC 8563-R9 CRT CONTROL C128 27.50 45.65 
315009-03 IC 8564-R5CA VIC c128 17.05 28.40 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRL C1280 27.50 45.65 
318013-01 IC 8580 SID C128) 10.45 17.45 
251527-01 IC 8701 CLK GEN MU-C 3.30 5.50 
251527-06 IC 8701F6 CLK GEN PAL/NTSC C128 3.30 5.50 
251527-08 IC 870116 C64 PAL/NTSC C64 3.30 5.50 
310389-01 IC 8722-R1 MMU C128 22.00 36.65 
315089-01 IC 8726 RAM EXP CNTRL 1764/1750 38.50 64.20 
315089-02 IC 8726 RAM EXP CNTRL QUAD 1764/1750 38.50 64.20 
315046-01 IC 8727 CBM DMA A2090/2090A 11.00 18.35 
390306-01 IC 8742 CNTLR W/EPROM PC40-ITI 27.50 45.65 
380658-01 IC ADDR BUS TRANSL A2088 49.50 82.50 
602051-45 IC AN 5250 1701 9.90 16.50 
602051-23 IC AN 5265 1701/SX64 9.90 16.50 
602090-79 IC AN 5265 SOUND 1802 6.05 10.05 
602083-03 IC AN 5352 1080A 9.90 16.50 
602063-12 IC AN 5515 1702 9.90 16.50 
602090-78 IC AN 5515 VERT OUT 1802 6.05 10.05 
602050-06 IC AN 5750 1701 9.90 16.50 
602070-06 IC ANA VERT DEFL MPC1378H 1902/1080 6.05 10.05 
602070-11 IC ANA VIO INTF MPC1397C 1902/1080 6.05 10.05 
602070-09 IC ANALOG VIDEO MPC1352C 1902/1080 8.25 13.75 
610200-23 IC AUDIO AMP IC301 1084 SUB: 602202-10 1084sP 

602070-08 IC AUDIO AMP MPCS75C2 1902/1080 6.05 10.05 
390340-03 IC BIOS - HIGH PC4OITI/COLT286 13.20 22.00 
390339-03 IC BIOS - LOW PC4OIII/COLT286 13.20 22.00 
380258-03 IC BIOS EPROM 27128 PC10-1/-2 7.70 12.80 
380788-04 IC BIOS PC-EMUL A2088 7.70 12.80 
318075-02 IC BUSTER U800 A2000 8.25 13.75 
324667-02 IC DDU-6-60 DELAY LINE A2090/2090A 9.90 16.50 
390210-01 IC DJC KONON HDC A2090/2090A 46.20 77.00 
390563-02 IC DMAC ENHANCED (U1 SUB) A590 78.50 130.80 
390563-01 IC DMAC U1 A590 78.50 130.80 
390207-01 IC DP&465N-4 DATA SEP A2090/2090A 66.00 110.00 


I - IC DS1287 IC PAL 


390417-01 IC 0S1287 RTC/CMOS RAM COLT286 21.00 35.00 
601161-74 IC EPROM 27256 MPS1000 11.00 18.35 
252372-01 IC EPROM 27256 300NS C128) 8.80 14.65 
390230-03 IC EPROM 2764 300NS A2090/2090A 7.70 12.80 
310651-02 IC FDC 1772 LSI 1581 27.50 45.65 
390206-01 IC FOC 3393 W SCSI MW 44.00 73.30 
252371-01 IC FOC 5710 C128) 22.00 36.65 
380206-01 IC FOC 765A - PC10-1/-2 16.50 27.50 
380787-01 IC FOC 9268 A2088 13.75 22.95 
380786-01 IC FE 2010 A2088 49.50 82.50 
318048-01 IC FE2010A MASTER CNTRL PCIONII/COLT 49.50 82.50 
390316-01 IC FE3S000A PC4OIII/COLT286 49.50 82.50 
390317-01 IC FE3010A PC4OI11/COLT286 49.50 82.50 
390319-01 IC FE3020 PC40111/COLT286 49.50 82.50 
390318-01 IC FE3030 PC4OITI/COLT286 49.50 82.50 
380211-03 IC FPLA N8&2S153 PC10-1/-2 11.30 18.80 
318072-01 IC GARY A500 11.00 18.35 
325572-01 IC GATE ARRAY 1541 8.25 13.75 
251829-01 IC GATE ARRAY 20 PIN 1571/1541B 8.25 13.75 
251828-03 IC GATE ARRAY 40 PIN 1571/1541B 8.25 13.75 
602090-74 IC HA 1142 1802 6.05 10.05 
607050-03 IC WA 13432 (NEWT) 1541 7.70 12.80 
602060-76 IC HA11244 1702 9.90 16.50 
602060-77 IC HA11247 1702 16.50 27.50 
= 602051-44 IC HA11401 SX64 9.90 16.50 
602090-75 IC HA11431 VIDEO CHROMA 1802 8.25 13.75 
602210-05 IC HD74LS86 1084S-D 8.25 13.75 
610200-25 IC HORZ SIGNAL 1C402 1084 SUB: 602202-14 1084SP 
390303-01 IC IMS171 INMOS COLOR LKUP PC40-I11 22.00 36.65 
—602151-80 IC KTA7208 1802C 8.25 13.75 
604022-75 IC LAG 570 MTR CTRL (NEWT) 1541 6.05 10.05 
602070-07 IC LIN HORZ/VERT LA7823 1902/1080 6.05 10.05 
602191-58 IC LINEAR ™51392P 1403 5.50 9.20 
602190-01 IC LINEAR LM317 U901 1403 5.50 9.20 
602190-34 IC LINEAR TDA1170N 1403 5.50 9.20 
602190-35° IC LINEAR TDA1180P 1403 5.50 9.20 
380259-01 IC M14818A RTC/CMOS RAM PC40-111 13.20 22.00 
602051-20 IC M51393AP 1701/SX64 9.90 16.50 
602090-76 IC MC140538 1802 3.85 6.45 
251715-01 IC MEMORY CNTRL C64E 27.50 45.65 
610200-22 IC OPTIC COUPLER 1C101 1084 SUB: 602200-76 1084sP 
390580-01 IC P8242 INTEL CNTRL COLT286 17.50 29.15 
390233-01 IC PAL 16L8 U17 A2090/2090A 5.50 9.20 
390232-02 IC PAL 16L8 U38 A2090/2090A 5.50 9.20 
390236-02 IC PAL 16L8 U7 A2090/2090A 5.50 9.20 
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IT - 1C PAL * Ic ROM 


390333-01 IC PAL 16L8A U5 A590 5.50 9.20 
318057-01 IC PAL 16L8A U13 A2052 5.50 9.20 
318055-01 IC PAL 16L8A U4 A2052 5.50 9.20 
318056-01 IC PAL 16L8A U5 A2052 5.50 9.20 
318054-01 IC PAL 16LA U10 A2052 5.50 9.20 
390237-01. IC PAL 16R6A U16 A2090/2090A 5.50 9.20 
390234-03 IC PAL 20L10 U48 A2090/2090A 9.35 15.55 
318096-01 IC PAL 20L10 AUTO BOOT U8 2090 5.50 9.20 
390235-01 IC PAL 20L10 U8 NO AUTO A2090/2090A 9.35 15.55 
390231-01 IC PAL 20X8 U1,2,3 A2090/2090A 9.35 15.55 
252128-02 IC PAL CAS A1000 9.35 15.55 
380785-01 IC PAL CONFIG A2088 9.35 15.55 
252128-04 IC PAL DAUG CAS A1000 9.35 15.55 
252128-03 IC PAL DAUG EN A1000 9.35 15.55 
252128-01 IC PAL EN A1000 9.35 15.55 
380784-01 IC PAL I/O DECODER A2088 9.35 15.55 
380783-01 IC PAL RAM DECODER A2088 9.35 15.55 
390309-02 IC PAL16L8 DRAM DECODE PC4OIII/COLT286 5.50 9.20 
390308-01 IC PAL20L10 PC4O111/286 9.35 15.55 
390336-02 IC PAL20L10 HDC DECODE PC4OII1/COLT286 9.35 15.55 
390307-01 IC PAL20L8 PC4O-ITT 9.35 15.55 
390335-01 IC PAL20L8 PC40-I11 9.35 15.55 
602200-76 IC PHOTCPLER CNX62 1C101 1084SP 8.25 13.75 
906114-01 IC PLA C640 Lele Sep 12.40 20.65 
251641-02 IC PLA 7700-010 +4/C16 19.80 33.00 
315012-01 IC PLA 8721-R3 C128 11.55 19.30 
380212-01 IC PLA N82S100 PC10-1/-2 12.40 20.65 
318091-01 IC PRT CNTRL PPC1 PC1IOIT1/COLT 16.50 27.50 
328156-02 IC PST518B8 RESET A2000 6.20 10.35 
390302-01 IC PVGA-1A VIDEO PC40-I11 49.50 82.50 
_ 252308-01 IC R/W AMP SONY CX20185 C1280 22.00 36.65 
251853-02 IC R/W HYBRID 1541B 16.50 27.50 
251853-01 IC R/W HYBRID 1571 16.50 27.50 
602070-05 IC RGBI INTF MB7051G3 1902/1080 8.25 13.75 
325302-01 1C ROM $COO0-SOFFF 1540/1541 9.90 16.50 
901229-05 IC ROM SE000-SFFFF 1541 4.40 7.30 
901486-06 IC ROM SE000-FFFF VIC 9.90 16.50 
390389-01 IC ROM - EVEN U13 A590 16.50 27.50 
390388-01 IC ROM - OOD Ul2 A590 16.50 27.50 
315093-02 IC ROM 1.3 A500 27.50 45.65 
251968-03 IC ROM 1541-11 1541-11 4.40 7.30 
251968-02 1C ROM 1541B 15418 4.40 7.30 
312558-02 IC ROM 23256 32Kx8 1581 5.70 9.50 
901460-03 1C ROM 2332-177A vic 9.90 16.50 
315093-01 IC ROM 2MB HN 62402P 1.2 A500 22.00 36.65 
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1 - IC PAL IC ROM 
315087-01 IC ROM A2090A U51 A2090A 17.50 29.05 
315088-01 1C ROM A2090A U52 A2090A 17.50 29.05 
390282-02 IC ROM A2620 U4 A2620 13.20 22.00 
390283-02 IC ROM A2620 U5 A2620 13.20 22.00 
901226-01 IC ROM BASIC C64 8.25 13.75 
318018-04 IC ROM BASIC $4000 LOW U33 C128 9.35 15.55 
318019-04 IC ROM BASIC $8000 HI U34 C128 9.35 15.55 
318085-02 IC ROM BIOS 4.36 PC10-1T1/COLT 33.00 55.00 
318022-02 IC ROM C128 1/4 ° C128) 8.80 14.65 
318023-02 IC ROM C128 2/3 (UK) C1280 8.80 14.65 
251913-01 IC ROM C64 KERN & BASIC C128/C64E 16.50 27.50 
315079-01 IC ROM CHAR C1280 7.15 11.95 
901225-01 IC ROM CHAR C64 7.15 11.95 
390059-01 IC ROM CHAR 8006 C128/C64 (€1280/C128 9.35 15.55 
310654-02 IC ROM DOS 1571 4.40 7.30 
310654-05 IC ROM DOS 1571 9.90 16.50 
252179-01 IC ROM EVEN A1000 16.50 27.50 
317054-01 IC ROM H FUNCTION +4 9.90 16.50 
901227-03 IC ROM KERNAL C64 8.25 13.75 
251104-04 IC ROM KERNAL SX64 9.90 16.50 
318020-05 IC ROM KERNAL $CO00 U35 C128 9.35 15.55 
317053-01 IC ROM L FUNCTION +4 9.90 16.50 
252180-01 IC ROM OOD A1000 16.50 27.50 
318006-01 IC ROM TED BASIC +4/€16 9.90 16.50 
318005-04 IC ROM TED KERNAL +4/016 9.90 16.50 
325341-08 IC ROM UPGRADE 1526/802 1526/802 9.90 16.50 
318086-01 IC ROM VIDEO CHARACTER PCIOITI/COLT 13.20 22.00 
318073-01 IC RT CLOCK OKI MSM6242B A500 11.00 18.35 
901499-01 IC SCREEN ED 60 KZ 40 COL MU-B 9.90 16.50 
312710-01 IC SMC9268 FDC PCIOIII/COLT 13.75 22.95 
602210-03 IC STK7341011 1084S -0 8.25 13.75 
602070-10 IC STR30123 1902/1080 8.25 13.75 
602090-77 IC STR4&70A 1802 16.50 27.50 
602151-82 IC STR54041 1802C SUB: 314858-01 KIT 
607050-02 IC TA 7259P (ALPS) 1571 8.25 13.75 
602082-95 IC TA7644CP 1080A 9.90 16.50 
602155-41 IC TA7670 1802C 8.25 13.75 
602082-96 IC TC 40538P 1080A 9.90 16.50 
602210-06 IC TDA1670A 1084S-D 8.25 13.75 
602210-04 IC TDA2595 1084S-0 8.25 13.75 
602202-14 IC TOA2595/V4 1C401 1084SP 6.60 11.00 
602202-10 1C TDA2611AQ 1C301 1084SP 6.60 11.00 
602202-11 IC TDA2653A 1C302 1084SP 6.60 11.00 
602202-23 IC TDA3505/v4 1C502 1084SP 6.60 11.00 
602210-07 IC TOA3507 1084S-D 8.25 13.75 
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a 


I - IC TDAG510 


a 


602210-10 
602202-22 
602241-23 
251871-01 
602050-07 


602151-79 
602151-81 
610200-24 
390338-01 
390337-01 


390338-02 
390337-02 


610200-27 
390229-01 
610200- 26 
318088-01 
390304 -01 


327202-01 
327191-01 
310198-01 
327136-01 
312595-01 


312621-01 
252017-01 
326288-01 
252290-01 


TDA4510 
TDA4S70 =1C€501 
TTL SN7406 
UPA2Z003C NEC 
UPC 1031HZ 


1c 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 


uPC1378H 

UPD4066BC 

VERT SIGNAL [C302 . 
VGA BIOS - HIGH 

VGA BIOS - LOW 


Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 


VGA BIOS HI PCB R8&.XX 
VGA BIOS LO PCB R8&.XX 


Ic 
Ic 


VIDEO AMP 10502 
VIDEO HYBRID 
VIDEO 10501 28 PIN 
VIDEO PVC4 
wO37C65, FDC 


Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 


INSTRUCTION SHEET 
INSTRUCTION SHEET 
INSULATION SHEET 
INSULATION SHEET 
INSULATION SHEET 


INSULATION 
INSULATION 
INSULATION 
INSULATION 


SHEET 
SHEET 
SHEET 
SHEET 1581 


HEET 


13.75 
11.00 
13.75 
36.65 
16.50 


13.75 
13.75 


16.50 
16.50 


19.30 
19.30 


27.50 


a 


K - KEY SINGLE 


314096-01 
314098-01 
314097-01 
314094-01 
314093-01 


380841-01 
313061-01 
251501-01 
251798-01 
313005-01 


312702 -02 
251555-01 
312709-01 
327063-01 
312716-02 


KEY 
KEY 
KEY 
KEY 
KEY 


SINGLE ASSY-SPECIFY 
SINGLE ASSY-SPECIFY 
SINGLE ASSY-SPECIFY 
SINGLE ASSY-SPECIFY 
SINGLE ASSY-SPECIFY 


KEY SWITCH 

KEY SWITCH ASSY 
KEYBOARD 
KEYBOARD 
KEYBOARD 


KEYBOARD 

KEYBOARD 

KEYBOARD (PACKAGED) U.S. 
KEYBOARD ASSY 

KEYBOARD ASSY - HITEK 


INSULATION S 
1084S-D 8.25 
1084SP 6.60 
1402 8.25 
C128 22.00 
1701/SX64 9.90 
1802C 8.25 
1802C 8.25 
1084 SUB: 602202-11 1084SP 
PC40-111 9.90 
PC40-11! 9.90 
PC40-111 41.55 
pc40-I11 11.55 
1084 SUB: 602202-23 1084SP 
A500 16.50 
1084 SUB: 602202-22 1084SP 
PCIOLII/COLT 19.80 
PC40-I11 44.00 
A1010 55 
A1020 .55 
+4 1.10 
A1000 41.10 
A500 3.30 
A590 2.95 
c128 1.10 
MU-C 1.10 
1581 1.10 
KEYBOARD 
+4 NLA 
C128 3.85 
C16 1.65 
C64 1.65 
VIC 1.65 
PC40-I11 2.75 
PC40-111 4.40 
+4 22.00 
C16 22.00 
COLT 77.00 
PC10-111 88.00 
SX64 NLA 
PC4OII1/COLT286 88.00 
A1000 66.00 
a2000 82.50 


ASSY 


146.70 
110.00 
137.50 


ce 


K - KEYBOARD ASSY 


ee 


250735 -02 
312502-01 
326166-04 
380008-02 
320122-01 


250779-01 
314891-01 
314858-01 
314965 -02 
314020-05 


314139-03 
314020-04 
314058-01 
314855-01 
314854-01 


314067-02 
314131-01 
314130-01 
314133-91 
314132-01 


314020-07 
314020-06 
314984-01 
314853-01 
380042-01 


314119-01 
314972-01 
314975 -01 
353307-01 
353307-05 


353307-06 
353307-07 
604320-02 
604090-02 
602154-44 


601160- 14 
602155-66 
990135-01 
602240-32 


KEYBOARD ASSY NTSC 
KEYBOARD ASSY US/CANADA 


KEYBOARD C64C 


KEYBOARD CHERRY 
KEYBOARD GRAPHIC PET 


KEYBOARD W/ GND STRAP 
KIT 1084S-P REPAIR 
KIT 1802 DAEWOO REPAIR 
KIT AMIGA ALIGN V 2.0 
KIT AMIGA STARTUP 


KIT C64 DEAD TEST 
KIT CBM STARTUP 


KIT DISK DIAG 
KIT DISK DIAG 
KIT DISK DIAG 


KIT IC REPAIR 
KIT IC REPAIR 
KIT IC REPAIR 
KIT IC REPAIR 


KIT 1C REPAR 1541A/N SHORT 


1541/CPU 
1571/128D 
1581 


- AMIGA 

> C128CPU 

- C64CPU 
1541B/1571N 


KIT MASTER STARTUP 


KIT PC STARTUP 


KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS 
KIT PC10 DRIVE ALIGNMENT 
KIT PC10 HD MOUNTING 


KIT PC40-111 DIAGNOSTIC 
KIT ROM UPGRADE C128 
KIT VIC EXCHANGE 

KNOB (LEVER 02.9) NEWT 
KNOB (LEVER 03.0) NEWT 


KNOB (LEVER) CHINON 
KNOB (LEVER) NEWT 
KNOB (LEVER) PC40-I11 DRV 


KNOB (LEVER)CHINON F5O2LI1 


KNOB POWER 


KNOB PRINTER 
KNOB SLIDE 


KNOB TRACTOR FEED 
KNOB VR ABS94-0 275 
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C128) 
A500 

C64C 
PC10-1/-2 
2001/4000 


C128 
1084SP 
1802 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


A2000 
c128 

C64 
1541B/1571 
1541 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
PC10-1/-2 


DIAG 
C128 
VIC 
1541-11 
1541-11 


1541-11 
1541-11 
PC40- 111 
Pc10-I11 
1802C 


MPS1000 
1802C 
2022/2023 
1402 


KNOB 


71.50 119.15 
71.50 119.15 
22.00 36.65 
104.50 174.15 
60.50 100.80 
41.25 68.50 
44.00 
9.35 15.55 
110.00 
225.00 
33.00 
450.00 
93.50 
93.50 
93.50 
137.50 
60.50 100.80 
52.80 87.95 
71.50 119.15 
17.60 29.30 
600.00 
225.00 
137.50 
137.50 
11.00 18.35 
175.00 
14.30 23.80 
33.00 55.00 
2.75 4.55 
2.75 4.55 
2.75 4.55 
2.79 4.55 
2.75 4.55 
2.75 4.55 
2.75 4.55 
3.30 5.50 
3.85 6.45 
8.25 13.75 
2.75 4.55 


pe 


L ~- LABEL .HDD LOGO PLATE 
ee as 
316585-01 LABEL HDD (TYPE 28) COLT286 1.00 1.65 
316585-02 LABEL HDO (TYPE 31) COLT286 1.00 1.65 
1540003-01 LED ASSY 1540/1541 2.65 4.40 
250754-04 LED ASSY A1020/1571 1.10 1.80 
250754-01 LED ASSY C128 2.65 4.40 
1001039-01 LED ASSY MU-C 2.65 4.40 
604020-48 LED ASSY (NEWT) 1541 3.30 5.50 
380020-02 LED ASSY - HARD DRIVE PC1IOILI/COLT 3.85 6.45 
327175-01 LED ASSY - NEC ° A1000/1010 1.30 2.20 
327175-02 LED ASSY - PANA A1000/1010 1.30 2.20 
327174-01 LED ASSY - POWER A1000 1.30 2.20 
380016-02 LED ASSY - POWER ON COLT 3.85 6.45 
380016-01 LED ASSY - POWER ON PC10-111 3.85 6.45 
250793-01 LED ASSY 1581 1581 5.50 9.20 
250787-01 LED ASSY C64C C64C 2.20 3.70 
252787-02 LED ASSY C64C-E C64C-E 2.20 3.70 
380020-04 LED ASSY HD (170 MM) COLT 286 3.85 6.45 
604050-26 LED ASSY W/ZERO TK (NEWT) 1571 13.20 22.00 
252013-01 LEO CLIP MU 2.20 3.70 
380020-01 LED HARD DISK PC4O-IT1 3.85 6.45 
903820-03 LED HOLDER C64 2.20 3.70 
380738-01 LED HOLDING ASSY A2000 2.75 4.55 
326160-01 LED PLATE C64 1.10 1.80 
380016-03 LED PWR ASSY (170 MM) COLT 286 3.85 6.45 
252050-01 LEVER (KNOB)ALPS/NEWT 1571/C128D 2.75 4.55 
602200-60 LINE CHOKE COIL AC $102 1084SP 6.60 11.00 
601020-14 LINE FEED IDLE GEAR MPS803 3.30 5.50 
601011-89 LINE FEED MOTOR MPS801 27.50 45.65 
601020-03 LINE FEED MOTOR MPS803 27.50 45.65 
601100-69 LINE FEED SOLENOID 1515/1525 27.50 45.65 
314174-01 LOAD PAD UNIVERSAL MU 1.65 2.75 
380133-05 LOGO PLATE MU 1.10 1.80 

M - MAGNETS MANUAL AMIGA BASIC 
602060-22 MAGNETS - PC 1701 3.85 6.45 
363031-01 MANUAL 1.3 ENHANSER A500/A2000 7.50 12.50 
380798-01 MANUAL ABASIC (SEE 327273) A2000/A500 6.60 11.00 
327273-02 MANUAL ABASIC (SEE 380798) A2000/A500 6.60 11.00 
327273-01 MANUAL AMIGA BASIC A1000 9.90 16.50 


i  —— 


M - MANUAL BASIC 3.2 


MANUAL SERVICE 8023 


319906-01 
319292-01 
314855 -03 
314967-02 
314854-04 


314139-02 
314984-04 
320972-01 
363050-01 
312690-01 


363051-01 
602083 -69 
327100-02 
319980-01 
319964 -02 


319983-01 
314000-01 
314860-01 
314890-01 
314862-01 


314001-08 
314001-04 
314041-02 
314997-01 
601210-19 


602249-99 
314882-01 
314003-01 
314003-02 
314003-03 


314002-02 
314002-04 
314982-01 
314004-01 
602155-85 


314970-01 
314004-04 
314986-01 
314011-01 
314010-02 


314012-02 
314012-04 
314010-04 
314010-03 
314012-05 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 
MANUAL 


BASIC 3.2 

BASIC 3.30A 

DIA 1571/C1280 V1.2 
DIA ALIGN AMIGA 1.1 
DIAG 1581 V1.5 


DIAG C64 DT 
DIAG PC 

DRIVE USER 4.0 
INSTALL PC9140 
INSTALL PC920 


INSTALL PC992 
INSTRUCTION 
INTRO TO AMIGA 
OPERATIONS 
OPERATIONS 


OPERATOR PC 40-111 
PARTS CROSS REF 
$ PC10-1/-2/-111 
SERV 1084S-P NTSC 
SERV 1541/1541-11 


SERV C128/C128D 
SERVICE +4 

SERVICE 1080A 
SERVICE 1084SD NTSC 
SERVICE 1200 


SERVICE 1402 
SERVICE 1403 
SERVICE 1515/1525 
SERVICE 1520 
SERVICE 1526/802 


SERVICE 1530/1531 
SERVICE 1571 
SERVICE 1581 
SERVICE 1701/1702 
SERVICE 1802 DAE 


SERVICE 1901 
SERVICE 1902A 
SERVICE 2002 
SERVICE 2031 
SERVICE 4000 


SERVICE 4022 
SERVICE 6400 
SERVICE 64K BRD 
SERVICE 8000 
SERVICE 8023 
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PCIOLII/COLT 
PC4O-I1T 
DIAG 

DIAG 

DIAG 


DIAG 
DIAG 
MU-B 
910 
920 


992 

1080A 
A1000 
COLT 
PC10/PC20 


PC40- 111 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
1084S-D 
MPS1200 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
2002/1080 
DIAG 
DIAG 


DIAG 
DIAG 
OIAG 
DIAG 
DIAG 


16.50 
16.50 
16.50 
16.50 
16.50 


16.50 


27.50 
27.50 


11.00 
7.30 
7.30 


7.30 
10.05 
11.00 

9.20 

9.20 


11.00 

9.20 
36.50 
18.35 
36.50 


55.00 
27.50 
27.50 
18.35 
36.65 


18.35 
18.35 
9.20 
9.20 
36.50 


18.35 
36.50 
36.50 
36.50 
27.50 


27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
18.35 


18.35 
27.50 

9.20 
27.50 
18.35 


M - MANUAL SERVICE 8050 


314011-03 
314012-06 
314038-02 
314135-01 
314135-02 


314881-01 
314880-01 
314871-01 
314981-01 
314981 -02 


314899-01 
314010-06 
314001-09 
314001-03 
314118-02 


319907-01 
314003-04 
314003-05 
314118-01 
314134-01 


314010-.05 
314001-05 
251902-01 
314136-01 
363067-01 


310196-01 
327283-01 
602192-92 
601100-03 
601201-48 


603030-66 
603030-67 
1540031-03 
354139-01 
252095 -04 


602064 - 86 
602064 -87 
319885 -01 
319916-01 
319552-01 


354114-01 
251799-01 
319854-01 
320974 -04 
319917-01 


MANUAL SERVICE 8050/8250 DIAG 
MANUAL SERVICE 8300 DIAG 
MANUAL SERVICE A1000 DIAG 
MANUAL SERVICE A2000 DIAG 
MANUAL SERVICE A2000 REV6 DIAG 
MANUAL SERVICE A2058 DIAG 
MANUAL SERVICE A2090A DIAG 
MANUAL SERVICE A2300 DIAG 
MANUAL SERVICE A500 «+ DIAG 
MANUAL SERVICE A500 REV7 DIAG 
MANUAL SERVICE A590 DIAG 
MANUAL SERVICE B128 DIAG 
MANUAL SERVICE C16 DIAG 
MANUAL SERVICE C64/C64C DIAG 
MANUAL SERVICE COLT 286 DIAG 
MANUAL SERVICE MPS1000 DIAG 
MANUAL SERVICE MPS801 DIAG 
MANUAL SERVICE MPS803 DIAG 
MANUAL SERVICE PC30-II1 DIAG 
MANUAL SERVICE PC40-I11 DIAG 
MANUAL SERVICE SP9000 DIAG 
MANUAL SERVICE SX64 DIAG 
MANUAL SOFTWARE +4 
MANUAL TECH R 1802/1802C DIAG 
MANUAL USED A2000HD A2000HD 
MANUAL USER +4 
MANUAL USER 1080A 
MANUAL USER 1403 
MANUAL USER 1525 
MANUAL USER 1526 
MANUAL USER 1530 
MANUAL USER 1531 
MANUAL USER 1541 
MANUAL USER 1541-11 
MANUAL USER 1571 
MANUAL USER 1701 
MANUAL USER 1702 
MANUAL USER 1802 
MANUAL USER 1802 
MANUAL USER 1902 
MANUAL USER C128) 
MANUAL USER C16 
MANUAL USER C1670 
MANUAL USER C64/C64C 
MANUAL USER CM141 


22.00 
16.50 
33.00 
33.00 
16.50 


11.00 
16.50 
16.50 
22.00 
16.50 


16.50 
16.50 
16.50 
22.00 
22.00 


16.50 
22.00 
16.50 
22.00 
33.00 


16.50 
11.00 
4.40 


4.40 


4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 


MANUAL USER 


36.50 
27.50 
55.00 
55.00 
27.50 


18.35 
27.50 
27.50 
36.50 
27.50 


27.50 
27.50 
27.50 
36.50 
36.50 


27.50 
36.50 
27.50 
36.50 


27.50 
18.35 
7.30 


7.30 


ee 
M - MANUAL USER 
ee 


MOUSE ASSY 


601034-04 MANUAL USER DPS1101 4.40 7.30 
319795-01 MANUAL USER MPS1000 4.40 7.30 
319893-01 MANUAL USER MPS1200 4.40 7.30 
601014-09 MANUAL USER MPS801 4.40 7.30 
601200-90 MANUAL USER MPS&02 4.40 7.30 
601020-40 MANUAL USER MPS803 4.40 7.30 
251249-01 MANUAL USER SX64 4.40 7.30 
324034-01 MANUAL USER VIC 4.40 7.30 
319928-01 MANUAL USER 1581 ° 1581 5.50 9.20 
311759-01 MANUAL USER 1700/1750 1700/1750 5.590 9.20 
380847-01 MANUAL USER 2088 BASIC A2088 16.50 27.50 
380699-01 MANUAL USER 2088 XT EMUL A2088 11.00 18.35 
319943-01 MANUAL USER 2090 HD A2090/2090A 4.40 7.30 
321604-01 MANUAL USER 4.0 BASIC MU-B 6.60 11.00 
380796-01 MANUAL USER A2000 A2000 16.50 27.50 
315739-02 MANUAL USER A2286/A2088 A2286/A2088 4.40 7.30 
319979-02 MANUAL USER A2620 A2620 4.40 7.30 
319926-01 MANUAL USER DOS A500 11.00 18.35 
319905-01 MANUAL USER DOS PC10-1/-2 4.40 7.30 
319293-01 MANUAL USER DOS 3.30A PC4O-ITI 16.50 27.50 
363026-01 MANUAL USER ENGLISH A590 4.40 7.30 
319773-01 MANUAL USER INTRO GUIDE C128 4.40 7.30 
319953-01 MANUAL USER MS/DOS 3.2 PCIONII/COLT 16.50 27.50 
310638-01 MANUAL USER SYS GUIDE C128 8.80 14.65 
251917-02 MODULATOR C128 13.20 22.00 
326130-01 MODULATOR 5-PIN C64 11.55 19.30 
251080-01 MODULATOR 64 ‘A’ C64 11.55 19.30 
251696-01 MODULATOR 64 ‘B',‘B3! C64 11.55 19.30 
327026-01 MODULATOR RF A1000 16.50 27.50 
252405-01 MODULATOR RF C64E 11.55 19.30 
251155-01 MODULATOR RF VIC 

604010-03 MOTOR DC (ALPS) 1541/2031/Sx 33.00 55.00 
604020-28 MOTOR DC W/PCB (NEWT) 1541 33.00 55.00 
601160-15 MOTOR PULSE MPS 1000 27.50 45.65 
604010-05 MOTOR STEP ASSY (ALPS) 1541/2031 55.00 91.65 
604020-13 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1541 44.00 73.30 
604050-05 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1571 22.00 36.65 
990122-01 MOTOR TRACTOR DRIVE 2022/2023 55.00 91.65 
327124-03 MOUSE ASSY A2000 49.50 82.50 
327124-02 MOUSE ASSY A500 49.50 82.50 


N - NAMEPLATE 
_——— eSeeeeSeSeSSSSSSSSSSSSMMSMFMFhFhFhesees 
327162-01 NAMEPLATE 1080 1.30 2.20 
1540052-01 NAMEPLATE 1541 1.10 14.80 
310411-01 NAMEPLATE 1571 1.10 1.80 
310400-01 NAMEPLATE C128 1.10 1.80 
251889-01 NAMEPLATE C1280 1.10 1.80 


- 6& - 


326161-01 NAMEPLATE C64 1.10 1.80 
380132-13 NAMEPLATE COLT286 1.10 1.80 
316468-03 NAMEPLATE PC40-111 1.10 1.80 
1540052-02 NAMEPLATE 1541C 1541C 1.10 1.80 
312623-01 NAMEPLATE A590 SCSI HD A590 1.10 1.80 
327112-01 NAMEPLATE AMIGA A1000 -65 1.10 
327171-01 NAMEPLATE AMIGA A1020 1.10 1.80 
327113-02 NAMEPLATE AMIGA DRV A1010 1.10 1.80 
327111-02 NAMEPLATE AMIGA KYBRD * A1000 -65 1.10 
380132-12 NAMEPLATE COLT COLT 1.10 1.80 
327111-01 NAMEPLATE CORP LOGO A1000 -65 1.10 
602064-62 NAMEPLATE LOGO 1701/1702 2.75 4.55 
380741-02 NAMEPLATE LOGO A2000 3.30 5.50 
380133-03 NAMEPLATE LOGO A500/A590 1.10 1.80 
380132-10 NAMEPLATE PC10-II! PC10-111 1.10 1.80 
0 - osc OSCILLATOR 

325566-10 OSC 16MHZ HYBRID MU 5.50 9.20 
252344-01 OSC 28.37516 MHZ A2000 5.50 9.20 
325566-12 OSC 28.63636 MHZ X1 A2000 5.50 9.20 
325566-18 OSCILLATOR, 25.175 MHZ PC40-111 5.50 9.20 
315566-19 OSCILLATOR, 28.322 MHZ PC40-111 5.50 9.20 
325566-20 OSCILLATOR, 36.00 MHZ PC40- 111 5.50 9.20 
390273-01 OSCILLATOR, 48.00 MHZ PC4OIII/COLT286 8.80 14.65 
325566-17 OSCILLATOR, 9.6 MHZ PC4OIII/COLT286 5.50 9.20 
P - PANEL ASSY PCB ASSY 
250672-01 PANEL ASSY - FRONT SX64 11.00 18.35 
380120-01 PANEL CARD EXTENSION PCIOLII/COLT 9.35 15.55 
601160-79 PANEL CONTROL MPS1000 27.50 45.65 
601210-30 PANEL CONTROL MPS1200 11.50 19.15 
380739-01 PANEL EXP SLOTS A2000 5.50 9.20 
380102-01 PANEL FRONT PC10-1/-2 11.00 18.35 
601200-77 PAPER ADVANCE KNOB 1526/802 6.60 11.00 
601011-02 PAPER FEED KNOB MPS801 5.50 9.20 
601210-62 PAPER FEED MOTOR MPS1200 14.20 23.65 
601201-51 PAPER RACK 1526/802 5.50 9.20 
601210-97 PAPER SENSOR MPS1200 3.85 6.45 
310163-01 PCB ASSY +4 42.50 
601201-79 PCB ASSY 1526/802 64.50 
1540033-01 PCB ASSY 2031LP 104.50 
601203-56 PCB ASSY 4023 
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TE 


P - PCB ASSY.C16 


NS a 8 SS 


250443-01 
601011-53 
340503-01 
250471-01 
312365-01 


312370-03 
380755-01 
311979-01 
320351-08 
8032110-01 


250407-04 
312720-03 
312720-05 
311979-02 
312828-01 


312510-05 
312510-07 
8050006-01 
8250023-02 
8250023-01 


8250023-03 
8050044-01 
380069-01 
250425-01 
324038-01 


250477-01 
250466-01 
250469-01 
8256068-02 
8256068-01 


- 8256048-02 
324042-01 
602060-72 
250408-01 
601141-86 


602060-71 

8050002-01 
8050002-04 
8050002-05 
8050002-06 


8050002-02 
321444-00 
321443-00 
320817-01 
320820-02 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


PCB 
PCB 
PCB 
PCB 
PCB 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 
ASSY 


1541-11 
1581 


2052 2MB RAMEXP 


2058 8MB RAMEXP 
2088 PCXT EMUL 
2090 HO CNTRL 
32K GRPH 4.0 


64K MEMORY 


8 PIN 


A2000 NTSC R4.5 
A2000 NTSC R6 


A2090A HDC 
A2620 2MB 


A500 NTSC 


A500 NTSC R6A/7 


ANALOG MIC 
ANALOG MIC 
ANALOG MIC 


ANALOG MPI 
ANALOG TAN 
ATI GRAPHIC 
B BOARD 
BMB 


C128) NTSC 
C64C 83 
C64C E 
CBMII HP 
CBMII HP 


CBMIIT LP 
COMPUTHK 
CONTROL 

CPU 

CPU BRD 


CRT 

DIGITAL 
DIGITAL 
DIGITAL 
DIGITAL 


MIC 
MIC 
MPI 
MPI 


DIGITAL 
DISPLAY 
DISPLAY 9IN 
ORV ANALOG 
DRV DIGITAL 


TAN 
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121N 


C16 
MPS801 
1541-11 
1581 
A2052 


A2058 
A2088 
A2090 
2001/4032 
8096 


C64 
A2000 
A2000 
A2090A 
A2620 


A500 
A500 
8050 
8050 
8250 


8050/8250 
8050/8250 
PC10-1/-2 
C64 
sP9000 


C128) 
C6483 
C64E 
B128HP 
B256HP 


B128LP 
sP9000 
1702 
SX64 
6400 


1701 
8050 
8250 
8050 
8250 


8050 
8032/9000 
2001/4000 
2040/4040 
4040 


40.00 
40.00 


40.00 
40.00 
40.00 


PCB ASSY 


42.50 
49.50 


40.00 88.00 
40.00 110.00 
225.00 360.00 


225.00 560.00 
225.00 455.00 
145.00 260.00 


137.50 
137.50 


42.50 


625.00 840.00 
625.00 920.00 
165.00 280.00 


4040 


82.50 


229.15 
229.15 


800.00 1200.00 


225.00 385.00 
225.00 385.00 


104.50 
NLA 
104.50 


104 .50 
115.50 
154.00 
82.50 
137.50 


154.00 
82.50 
82.50 

148.50 

148.50 


148.50 
137.50 
33.00 
64.50 
137.50 


28.05 

NLA 
148.50 
148.50 
148.50 


148.50 
104.50 
104.50 
104.50 
148.50 


174.15 
174.15 


174.15 
192.50 


229.15 


247.50 
247.50 


247.50 
229.15 
55.00 


229.15 
45.80 


247.50 
247.50 
247.50 


267.50 
174.15 
174.15 
174.15 
247.50 


P - PCB ASSY 1571 


310420-01 
2031040-01 
310379-02 
4022034-01 
8032090-09 


8032090-03 
250410-01 
250409-01 
601141-87 
327205-01 


327188-01 
990145-01 
8032090-01 
1540001-03 
380064-01 


8023001-01 
312625-01 
327137-01 
324056-01 
990035-01 


604010-07 
314147-01 
602060-73 
601211-19 
601141-88 


250623-01 
380065 -01 
1540048-03 
9000007-01 
601020-20 


314114-01 
312615-02 
380080-01 
601020-22 
332284-01 


601212-95 
251118-01 
313235-01 
313055-01 
601070-54 


601011-10 
313011-02 
601020- 16 
602155-43 
602200-95 


PCB ASSY - EXCH 
PCB ASSY - EXCH 
PCB ASSY - EXCH 
PCB ASSY - FCC 
PCB ASSY - FCC 


PCB ASSY - FCC 12 IN 
PCB ASSY - FOC " 
PCB ASSY - 1/0 

PCB ASSY - 1/0 BRD 

PCB ASSY - INTERFACE 


PCB ASSY - INTERFACE 
PCB ASSY - JP 

PCB ASSY - LOGIC FCC 
PCB ASSY - LONG 

PCB ASSY - MAIN COMBO 


PCB ASSY - MAIN LOGIC 
PCB ASSY - MAIN LOGIC 
PCB ASSY - MAIN W/OS RAM 
PCB ASSY ~- MEMORY PROTECT 
PCB ASSY - MTR CNTRL 


PCB ASSY - MTR CNTRL ALPS 
PCB ASSY - MTR CONTROL 
PCB ASSY - POWER 

PCB ASSY - POWER DRIVER 


PCB ASSY - PWR BRD 


PCB ASSY ~- PWR SUPPLY 

PCB ASSY - RAM EXP CARD 
PCB ASSY - SHORT NEWT EXC 
PCB ASSY - SP COMBO 

PCB ASSY 48W006 PWR/LED 


PCB ASSY A2286 W/SANDWICH 
PCB ASSY A590 WO-HD 

PCB ASSY ATI WONDER8OO 
PCB ASSY MAIN 8W005 Q 

PCB ASSY RAM EXP W/SHIELD 


PCB CARD - PARALLEL Y8301 
PCB GUIDE 

PCB MAIN ASSY 

PCB MAIN ASSY. 

PENS SET/4 REPLACEMENT 


PLATE ASSY (DECORATIVE) 
PLATE SPACER 

PLATEN KNOB 

POSISTER DPTH624105 

POTM. 59M-FOCUS POTM R732 


POTM 
1571 40.00 110.00 
2031HP 104.50 
c128 40.00 154.00 
4022 115.50 192 
sP9000 137.50 229 
4032 137.50 229 
SX64 64.50 
SX64 64.50 
6400 148.50 247. 
A1010 29.70 49. 
A1020 49.50 82 
2022 137.50 
8032 137.50 229 
1540/1541 48.00 
PC10-1/-2 75.00 192.50 
8023P 137.50 229 
PCIOIII/COLT 75.00 192.50 
A1000 100.00 220.00 
SP9000 16.50 27. 
2022/2023 27.50 45. 
1541/2031 38.50 64. 
2031/4040 49.50 8&2. 
1701 34.65 57. 
MPS1200 129.05 214. 
6400 137.50 229 
SX64 NLA 
PC10-1/-2 40.00 154.00 
1541 40.00 88.00 
sP9000 148.50 247. 
MPS803 9.90 16. 
A2286 650.00 1000.00 
A590 50.00 200.00 
COLT286 50.00 150.00 
MPS803 55.00 91 
A501 165.00 275. 
MPS1200 26.50 44. 
MU 3.85 6. 
COLT286 200.00 400.00 
PC40-111 200.00 467.50 
1520 8.25 13. 
MPS801 22.00 36. 
PC1IOJII/COLT 3.30 5. 
MPS803 2.75 4. 
1802C 4.95 8. 
1084SP 5.50 9. 


00 
00 


(eee 


eee 


P - POWER AC INLET PRINT HEAD ASSY 
pe eee a 
250675-01 POWER AC INLET ASSY SX64 11.00 18.35 
602154-46 POWER INDICATOR 1802C 3.30 5.50 
314527-01 POWER INDICATOR ASSY 1525 8.25 13.75 
4256004-01 POWER SPLY - SWITCHING B128LP 93.50 155.85 
1540002-01 POWER SUPLY/ CHASSIS 1541 23.10 38.50 
310157-02 POWER SUPPLY +4 19.80 33.00 
390205-01 POWER SUPPLY 21 764EXP 46.75 77.90 
310416-01 POWER SUPPLY C128 46.75 77.90 
251539-01 POWER SUPPLY C16 19.80 33.00 
251053-10 POWER SUPPLY C64/VIC 19.80 33.00 
390269-02 POWER SUPPLY (UL) PC40/COLT286 132.00 219.90 
8032051-01 POWER SUPPLY - CPU UL MU-B 56.10 93.70 
8256039-01 POWER SUPPLY - SWITCHING B128/256HP 93.50 155.85 
312639-01 POWER SUPPLY - UL/CSA A590 95.00 158.30 
380021-02 POWER SUPPLY 135W PHIHONG PC10-1/-2 432.00 220.00 
340031-01 POWER SUPPLY 1541-II 1541-11 27.50 45.65 
312551-01 POWER SUPPLY 1581 1581 27.50 45.65 
251868-01 POWER SUPPLY ASSY 15418 23.10 38.50 
250772-01 POWER SUPPLY ASSY 1571 85.80 142.45 
327173-01 POWER SUPPLY ASSY A1000 93.70 156.20 
380708-02 POWER SUPPLY ASSY A2000 99.00 164.95 
312637-02 POWER SUPPLY ASSY PC1IOIII/COLT 93.50 155.85 
252449-01 POWER SUPPLY ASSY UL MIT C1280 52.80 87.95 
252449-03 POWER SUPPLY DEE VAN C128) SUB: 252449-01 C128 

2 312503-01 POWER SUPPLY UL/CSA 110V A500 71.50 119.15 
990111-01 PRINT HEAD 2022/2023 110.00 183.30 
601102-48 PRINT HEAD ASSY 4525 33.00 55.00 
601201-24 PRINT HEAD ASSY 1526/802 60.50 100.80 
601210-66 PRINT HEAD ASSY 4PS1200 24.75 41.25 
601011-57 PRINT HEAD ASSY MPS801 33.00 55.00 
601020-79 PRINT HEAD ASSY MPS803 33.00 55.00 
a 

R - RECTIFIER BRIDGE REG (REGULATOR) VOLT 
a 
906129-01 RECTIFIER BRIDGE C64 3.85 6.45 
251026-01 RECTIFIER BRIDGE MU-C 3.85 6.45 
602063-05 RECTIFIER BRIDGE 1B4B42 1702 8.25 13.75 
602070-34 RECTIFIER RM-1A 1902/1080 1.10 1.80 
602240-57 REG VOLT ROTRY 500 OHM 1402 8.25 13.75 
602240-61 REG VOLT 100K OHM 1402 8.25 13.75 
602190-56 REG VOLT 100K V2084TL3 1403 1.10 1.80 
602210-57 REG VOLT 10K OHM (C.C) 1084S-D 5.50 9.20 
602190-55 REG VOLT 10K VZ084TL3 1403 1.10 1.80 
602191-69 REG VOLT 1K VZ084SL3 1403 1.10 1.80 


R - REG (REGULATOR) VOLT 


602190-58 
602190-57 
602190-54 
602241-10 
602241-92 


602210-52 
602241-93 
602241-95 
602241-94 
602190-07 


602061-79 
602210-09 
602210-08 
602190-03 
602071-63 


602063-80 
602071-65 
602063-81 
602071-66 
602081-76 


602210-88 
602210-77 
602210-79 
602210-78 
602152-88 


602152-93 
602152-94 
602152-95 
602071-88 
602071 -87 


602064 -96 
602071-41 
602071-40 
602091-19 
610200-19 


610200-20 
602241-68 
602152-78 
602152-89 
602152-92 


602153-68 
602091-30 
602210-74 
602210-65 
602210-84 


REG VOLT 2M VG152H10S 

REG VOLT 300K VZ084TL3 
REG VOLT 500 V2Z084TL3 

REG VOLT H1021A B 1K OHM J 
REG VOLT H1052A 330K OHM 


REG VOLT ROTARY 10KB 

REG VOLT SEMIRES TOOK OHM 
REG VOLT SEMIRES 2.2M OHM 
REG VOLT SEMIRES 220K OHM 
REG VOLT SVR 5K VZ084TL3 


REGULATOR 2SC1106A 
REGULATOR KTA7805 
REGULATOR KTA7812 
REGULATOR PWR L7815V 
RES 1.8K 1/6W 


RES 2 OHM 7W 
RES 2.7K 1/6W 
RES 280 OHM RO1 
RES 4.7K 1/6W 
RES AD5216 1W 


RES CAR 1/4 10 OHM J 
RES CAR 1/4 10K OHM J 
RES CAR 1/4 10K OHM J 
RES CAR 1/4 180K OHM J 
RES CARBON 1/2W 10 OHM 


RES CARBON 1/6W 10K OHM 
RES CARBON 1/6W 120K OHM 
RES CARBON 1/6W 15K OHM 
RES CEM WW 220 15W 
RES CEM Ww 3.3 7W 


RES CERAMIC 10K 1/2W 
RES COMP 3.3m 1/2W 
RES COMP 330K 1/2W 
RES COMP GS225K/UL 
RES DUAL PTC R104 


RES FOCUS CNTRL 59M R732 
RES FUSE 1/2W 100 OHM J 
RES FUSIBLE 

RES FUSIBLE 1 OHM 

RES FUSIBLE 1 OHM 


RES FUSIBLE 1 OHM 

RES FUSING 0.5W 4.7J 
RES M-OX 2W 1.2 OHM J 
RES M-OX 2W 68 OHM J 
RES M-OX 3W 1.8K OHM J 


1403 
1403 
1403 
1402 
1402 


10845 -D 
1402 
1402 
1402 
1403 


1701 
1084S-D 
1084S-D 
1403 
1902/1080 


1702 
1902/1080 
1702 
1902/1080 
1080A 


10845-D 
1084S-D 
10845-D 
1084S-D 
1802C 


1802C 
1802C 
1802C 
1902/1080 
1902/1080 


1702T 
1902/1080 
1902/1080 
1802 

1084 


1084 
1402 
1802C 
1802C 
1802C 


1802C 
1802 
1084S-D 
1084S-D 
1084S-D 
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NLA 


RES (RESISTOR) 


4 
1 
1 
3 
2. 


a8 Bases 


—=WWW Dd 
SAAaAs 


—_— = oe 
WU A 
ee 
ww 
Rau 


a SS 


RIBBON 


R - RES (RESISTOR) s 


i 


602210-83 
602210-62 
602210-63 
602191-57 
602191-91 


602191-89 
602091-26 
602091 -25 
602072-69 
602072-68 
602071-34 


602072-67 
602064-91 
602063 -84 
602063-85 
602063-86 


602200-53 
602061-31 
602091-24 
602091- 14 
602091-15 


602091-18 
602091-16 
602091-17 
602210-54 
602060-39 


602152-25 
602152-48 
602155-49 
602153-02 
602071-37 


602190-10 
602241-69 
601085 - 04 
601100-01 
601200-82 


601010-01 
601020-01 
312335-01 
601013-25 
601210-43 


601210-69 
601162-20 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 
RES 
RES 
RES 
RES 


RES 


M-OX 3W 2.4K OHM J 
M-OX FILM 2W 1OHM J 
M-OX FILM 2W 330HM J 
M-OXIDE-S 2W 100 OHMJ 
M-OXIDE-S 3W 820 OHM J 


M-OXIDES 1W 18 OHM J 
M.OXIDE 7W 10K 
M.OXIDE 7W 3.6K 
MET OX 2.7 3W 
MET OX 3.3 3W 
MET OX 4.7K 2W 


MET OX 5.6K 2W 
MTL FILM 1.5 2W 
MTL FILM 2.7 1W 
MTL FILM 4.7 2W 
MTL FILM 6.8 2W 


PTC DUAL R104 
ROS 220 OHM 

RWR STD 10W 3.30H 
SEMIFIX 1KB 
SEMIFIX 2.2KB 


SEMIFIX 3308 
SEMIFIX 4.7KB 
SEMIFIX 47KB 
SEMIFIXED 100K OHM 
VAR 


VAR ROTARY 
VAR ROTARY 
VAR ROTARY 
VARIABLE 

VARIBLE 2K 


W-WOUND 10W 56 OHM J 


RESISTOR FUSE 1/2W 220HM J 
RIBBON 
RIBBON 
RIBBON 


RIBBON 

RIBBON 

RIBBON CARTRIDGE MPS1200 
RIBBON CLUTCH SPRING 
RIBBON GEAR 


RIBBON MASK 
RIBBON MPS1000 


10845-0 
1084S-D 
10848-0 
1403 
1403 


1403 
1802 
1802 
1902/1080 
1902/1080 
1902/1080 


1902/1080 
1702 

1702 

1702 
1702T 


1084SP 
1701 
1802 
1802 
1802 


1802 
1802 
1802 
1084S-D 
1701 


1802C 
1802C 
1802C 
1802C 
1902/1080 


1403 
1402 
1515 
1525 
1526/802 


MPS801 
MPS803 
MPS1200/1250 
MPS801 
MPS1200 


MPS1200 
MPS 1000 


3.30 
3.30 
3.30 
1.10 
1.10 


S - SENSOR PAPER 


601160-34 
604020-46 
312620-01 
312590-01 
310197-01 


326265 -02 
251023-01 
326265-01 
324017-01 
310407-01 


251024-01 
326267-01 
327038-01 
327037-01 
252114-01 


326131-01 
252288-01 
327117-01 
251032-01 
251795-01 


312504-01 
252015-01 
251975-01 
251179-01 
251700-01 


327105-01 
327116-01 
390185-02 
390185-01 
602154-21 


315828-02 
315830-01 
315805 -03 
315818-01 
315900-01 


315835-01 
602083-05 
602240-94 
602153-73 
252461-01 


312689-02 
390459-01 
390266-05 
390251-01 
907183-17 


SENSOR PAPER 
SENSOR W/P (NEWT) 
SHEILD 

SHEILD BOTTOM 
SHEILD BOTTOM PCB 


SHEILO BOX e 
SHEILD BOX 
SHEILD BOX 
SHEILD BOX 
SHEILD CAP 


SHEILD CAP 
SHEILO CAP 
SHEILD RF A1000 EXP PORT 
SHETLD RF A1000 RAM EXP 
SHEILD TOP 


SHIELD BOTTOM 

SHIELD BOTTOM 1581 
SHIELD BOTTOM RFI 
SHIELD CAP CR 

SHIELD PCB PLATE TOP 


SHIELD TOP 

SHIELD TOP 

SHIELD TOP C64E 

SHIELD TOP PCBA 250407 
SHIELD TOP PCBA 250425 


SHIELO TOP RFI 
SHIELD TOP RFI 
SOCKET 68 PIN, PLCC 
SOCKET 84 PIN, PLCC 
SOCKET CRT 


SOFTWARE ASSY COLT 
SOFTWARE ASSY PC10/PC20 
SOFTWARE ASSY W/DESK TOP 
SOFTWARE PAC 

SOFTWARE SUB-ASSY (US) 


SOFTWARE SUB-ASSY. 
SPARK GAP 

SPARK GAP 1500+/-500V 
SPEAKER 16 OHM .5W 
STANDOFF 


STANDOFF (NYLON) 
STANDOFF 6/32 M3 
STANDOFF HEX 6.0 X 9.0 
STANDOFF HEX M/F 5MM 
STANDOFF L=7MM 


mPs1000 
1541 
A590 
A500 
+4 


c128 
C64 
C64 
vic 
c128 


C64 
C64 
A1000 
a1000 
C64E 


C64 
1581 
A1010 
VIC 
C16 


A500 
C128 
C64E 
C64 
C64 


A1000 
A1010 
PC40-111 
Pc40- 111 
1802C 


COLT 
PC1O-ITT 
Cé4C 
A2000 
COLT 286 


pc40-I11 
1080A 
1402 
1802C 
C128) 


Pc40-111 
A590 
PC40-I11 
MU 
A2000 
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S - STANDOFF SWITCH 
327126-01 STANDOFF M3.21 A1000 1.10 1.80 
SUB: SEE NUMERIC LISTING UNDER PART NUMBERS 

390363-01 SWITCH 4POS DIP RT ANGLE A590 6.60 11.00 
602240-67 SWITCH AC T881SBSS3 1402 5.50 9.20 
327147-01 SWITCH BOX ON/OFF * 41000 8.25 13.75 
904775-01 SWITCH DIP, 4 POS PC4OITI/COLT286 6.60 11.00 
604060-07 SWITCH HOLDER ASSY (ALPS) 1571 5.80 9.65 
602083-10 SWITCH POWER 1080A 5.50 9.20 
602071-97 SWITCH POWER 1902/1080 5.50 9.20 
390265-01 SWITCH POWER A2000 8.25 13.75 
602200-28 SWITCH POWER SK1 1084SP 5.50 9.15 
602192-45 SWITCH POWER D.P.S.T. 1403 5.50 9.20 
602060-35 SWITCH POWER S01 1701 6.05 9.90 
610200-21 SWITCH POWER SK1 1084 SUB: 602200-28 10845P 
602154-50 SWITCH PUSH 1802c 5.50 9.20 
601200-07 SWITCH PWR ON 1526/802 3.30 5.50 
251656-01. SWITCH REG PWR SPLY A1020 38.50 64.20 
904778-01 SWITCH RF BOX C64 4.85 8.10 
252182-01 SWITCH ROCKER PWR C128 3.30 5.50 
904500-01 SWITCH ROCKER PWR C64 2.20 3.70 
904507-01 SWITCH ROCKER SINGLE POLE MU 1.10 1.80 
602153-74- SWITCH SLIDE KSA 2317 1802C 3.85 6.45 
T - TECHTOPICS REPRINTS TRANSFORMER 
314866-01 TECHTOPICS 87 REPRINTS DIAG 16.50 
314866-02 TECHTOPICS 88 REPRINTS DIAG 16.50 
602072-60 THERM PTH451C38BF7RON140 1902/1080 4.95 8.25 
602083-73 THERMISTOR 1080A 8.25 13.75 
602091-07 THERMISTOR 1802 3.30 5.50 
602063-35 “THERMISTOR TH1901 1702 2.75 4.55 
602082-92 THYRISTOR SFOR1B41 1080A 3.30 5.50 
314874-01 TOOL IC PLCC EXTRACTOR DIAG 20.00 
601160-90 TRACTOR ASSY MPS 1000 44.00 73.30 
601211-01 TRACTOR UNIT MPS1200 26.25 43.75 
907300-02 TRANSDUCER PIEZ ACOUSTIC MU-B 5.50 9.20 
601090-52 TRANSFORMER MCS801 13.20 22.00 
602091-04 TRANSFORMER CONVERTOR T901 1802 31.35 52.25 
320939-01 TRANSFORMER DRV 2031HP 2031HP 23.10 38.50 
602153-77 TRANSFORMER FBT 1802C 49.50 82.50 


T - TRANSFORMER 


602241-91 
602210-39 
602190-50 
602083-35 
602091-05 


602210-38 
610200- 15 
602153-76 
602192-25 
602201-85 


602091-01 
602070-59 
610200-16 
602201-86 
602153-75 


602070-52 
602192-43 
602200-59 
320368-02 
602091-03 


602240-07 
602060-40 
602210-37 
602062-96 
608010-54 


602070-56 
602091-02 
602063-41 
602153-79 
610200-14 


902658-01 
602082 -73 
602082- 13 
602082-71 


601201-28 


902693 -01 
602082-65 
602050-03 
602210-18 
902671-01 


602151-05 
602082-79 
602082 -80 
602090-62 
602064 -98 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
TRANSFORMER 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


FBT FMOT245DLE 1402 29.50 49.15 
FBT T202 1084S -D 49.50 82.50 
FBT 1802 1403 37.50 62.50 
FLYBACK 1080A 49.50 82.50 
FLYBK KP5872G 1802 49.50 82.50 
H DRIVE T7201 1084S-D 8.25 13.70 
H DRIVE T4601 1084 SUB: 602201-85 1084SP 
H ORIVE 1401 1802C/1902A 8.25 13.75 
H DRIVER 1403 5.50 9.20 
HORZ DRI T401 1084SP 11.00 18.35 
HORZ DRV T701 1802 3.30 5.50 
INSUL 1902/1080 8.25 13.75 
OUTPUT 1402 1084 SUB: 602201-86 1084SP 
OUTPUT T402 1084SP 44.00 73.35 
PIN CUSH T301 1802C 30.80 51.30 
POWER 1902/1080 8.25 13.75 
POWER T904 1403 27.50 45.95 
POWER UL T101 1084SP 11.00 18.35 
PRINTER 2022/2023 23.10 38.50 
PULSE 1902 1802 11.00 18.35 
PWR PHE-FG2-22 1402 8.25 13.75 
PWR TO1 1701 27.50 45.65 
PWR 1121 1084S-D 8.25 13.70 
PWR T1901 1702 8.25 13.75 
PWR T2 SX64 NLA 
SIDE PC 1902/1080 16.50 27.50 
SIDE PCC T703 1802 5.50 9.20 
SWODRV T1521 = 1702 8.25 13.75 
SWITCHING T801 1802C 35.20 58.65 
7101 1084 SUB: 602200-59 1084sP 
2N3904 PC4O-IT1 1.10 1.80 
2SA1015 1080A 6.05 10.05 
2SA1015-0 1080A 3.30 5.50 
2SA940 1080A 6.05 10.05 
288794 NEC 1526 4.40 7.30 
2sc 1815 MU-C 3.30 5.50 
28C2073 1080A 6.05 10.05 
28C2335 1701 8.25 13.75 
2803337 1084S-D 9.90 16.50 
2SC945 NPN JAP A2000 1.10 1.80 
2801397 1802C 9.90 16.50 
2801427FA-1 1080A 9.90 16.50 
2801432 1080A 9.90 16.50 
28D 1453 1802 5.50 9.20 
28D 1453-06 1702 9.90 16.50 
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T - TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


602072-77 TRANSISTOR 2$D1455 1902/1080 27.50 45.65 
601201-26 TRANSISTOR 2S0837 PANA 1526 4.40 7.30 
602061-90 TRANSISTOR 2S0869 1701 8.25 13.75 
601201-27 TRANSISTOR 280946 1526 4.40 7.30 
324219-01 TRANSISTOR B8C-327B A2088 2.20 3.70 
602202-18 TRANSISTOR BC639 18461 1084SP 3.95 6.60 
602202-19 TRANSISTOR BUSO8A 18467 J084SP 3.95 6.60 
602240-72 TRANSISTOR 8F258 1402 8.25 13.75 
602201-00 TRANSISTOR BF869 TS711 1084SP 3.95 6.60 
602240-98 TRANSISTOR KTA1015Y 1402 8.25 13.75 
602240-68 TRANSISTOR KTB595Y 1402 8.25 13.75 
602240-74 TRANSISTOR KTC1815Y 1402 8.25 13.75 
602210-17 TRANSISTOR KTC1959-Y 1084S-D 9.90 16.50 
602240-97 TRANSISTOR KTC1959Y 1402 SUB: 602210-17 1084SD 
602210-14 TRANSISTOR KTC2482 1084S -D 9.90 16.50 
610200-28 TRANSISTOR NPN TS461 1084 SUB: 602202-18 1084SP 
610200-29 TRANSISTOR NPN 1S467 1084 SUB: 602202-19 1084SP 
610200-30 TRANSISTOR NPN TS711-713 1084 NLA 

602190-38 TRANSISTOR POWER 2SC2898 1403 5.50 9.20 
602191-60 TRANSISTOR POWER BD139 1403 3.30 5.50 
602190-39 TRANSISTOR POWER MJE13003 1403 3.30 5.50 
602191-59 TRANSISTOR S-SIG BSX20 1403 3.30 5.50 
602191-63 TRANSISTOR S-SIG 2SA10150 1403 1.10 1.80 
602191-61 TRANSISTOR S-SIG 2SC1815Y 1403 1.10 1.80 
602191-64 TRANSISTOR S-SIG 2SC22290 1403 1.10 1.80 
602190-41 TRANSISTOR S-SIG 2SC458C 1403 1.10 1.80 
602191-62 TRANSISTOR S-SIG 2SC458C 1403 1.10 1.80 
602190-40 TRANSISTOR S-SIG PN2222A 1403 1.10 1.80 
602063-21 TRANSISTOR SIL 2SD1426 1702 8.25 13.75 
602210-48 TRANSISTOR SPC TPC-146 1084S-D 9.90 16.50 

V - VARISTOR VENTILATORS 

602091-08 VARISTOR 1802 1.10 1.80 
251344-01 VENTILATORS - SIDE SX64 5.50 9.20 
Y - YOKE YOKE DEFLECTION 
610200-13 YOKE (PART OF CRT) S348 1084 23.10 38.50 
602192-44 YOKE 1-225-041 1403 16.50 27.50 
602070-54 YOKE DEFLECTION 1902/1080 37.40 62.30 
602060-45 YOKE DEFLECTION DY01 1701 16.50 27.50 
602063-46 YOKE DEFLECTION DYO1 1702 16.50 27.50 


Y - YOKE DEFLECTION 


a 


602064-89 YOKE DEFLECTION DY01 1702T 16.50 27.50 
602072-62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 1902/1080 22.00 36.65 


Z - ZERO TRK ASSY 


me 


604060-05 ZERO TRK ASSY (ALPS) 1571 5.80 9.65 
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UNIT PARTS LISTING 
Te 


252125-01 
252126-01 
252127-01 
252128-01 
252128-02 
252128-03 
252128-04 
252164-01 
252179-01 
252180-01 
317451-01 
317481-01 
317481-02 
317481-03 
317483-01 
317483-02 
317483-03 
317488-01 
317489-01 
327001-01 
327002-01 
327003-01 
327004-01 
327005-01 
327006-01 
327020-01 
327026-01 


AMIGA UNIT LISTING 


COMPUTERS: A1000 
A500 
A2000 


DISK DRIVES: A1010 
41020 
A590 


ACCESSORIES: A501 
A2052 
A2058 
A2088 
A2090 


A2090A 


A2620 
A2286 


A1000 COMPUTER 


IC 8361 AGNUS 

IC 8362 DENISE 

1C 8364 PAULA 

IC PAL EN 

IC PAL CAS 

IC PAL DAUG EN 

TC PAL DAUG CAS 
CORD - POWER TAN EMI 


IC ROM EVEN 

IC ROM ODD 

DISKETTE 1.0 ABASIC/EX 
DISKETTE 1.0 WORKBENCH 
DISKETTE 1.1 WORKBENCH 
DISKETTE 1.2 WORKBENCH 
DISKETTE 1.0 KICKSTART 
DISKETTE 1.1 KICKSTART 
DISKETTE 1.2 KICKSTART 
DISKETTE 1.1 AMIGABASIC 
DISKETTE KALIEDOSCOPE 
CASE BOTTOM 

CASE TOP 


CASE REAR PANEL 
BEZEL - FRONT 

COVER RAM DSPL FRONT 
BUTTON - EJECT NEWT 
COVER EXPANSION 
MODULATOR RF 


A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000/1020 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000 
A1000/1010 
A1000 
A1000 


36.85 
43.20 
46.20 
9.35 
9.35 
9.35 
9.35 
8.25 
16.50 
16.50 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
9.90 
13.85 
11.20 
5.60 
5.60 
2.65 
1.30 
1.30 
16.50 


‘A1000 COMPUTER (CONT) 


327037-01 SHEILD RF A1000 RAM EXP A1000 6.60 11.00 
327038-01 SHEILD RF A1000 EXP PORT A1000 6.60 11.00 
327059-01 CABLE KEYBOARD A1000 6.90 11.55 
327063-01 KEYBOARD ASSY A1000 66.00 110.00 
327070-01 CABLE DRV RIBBON A1000 6.60 11.00 
327071-01 CABLE DRV POWER A1000 3.30 5.50 
327072-01 CABLE DRV GROUND A1000 1.30 2.20 
327095-01 CABLE RF A1000 8.80 14.65 
327100-02 MANUAL INTRO TO AMIGA A1000 6.60 11.00 
327105-01 SHIELD TOP RFI . A1000 2.00 3.30 
327111-01 NAMEPLATE CORP LOGO A1000 -65 1.10 
327111-02 NAMEPLATE AMIGA KYBRD A1000 -65 1.10 
327112-01 NAMEPLATE AMIGA A1000 -65 = =1.10 
327126-01 STANDOFF M3.21 A1000 1.10 1.80 
327136-01 INSULATION SHEET A1000 1.10 1.80 
327137-01 PCB ASSY - MAIN W/OS RAM A1000 100.00 220.00 

327147-01 SWITCH BOX ON/OFF A1000 8.25 13.75 
327156-02 DRIVE ASSY PANA 3.5 A1000/1010 110.00 183.30 
327173-01 POWER SUPPLY ASSY A1000 93.70 156.20 
327174-01 LED ASSY - POWER A1000 1.30 2.20 
327175-01 LED ASSY - NEC A1000/1010 1.30 2.20 
327175-02 LED ASSY - PANA A1000/1010 1.30 2.20 
327177-01 CARTRIDGE RAM EXP A1050 A1000 132.00 220.00 
327273-01 MANUAL AMIGA BASIC A1000 9.90 16.50 
328117-01 BUTTON - PANA DSK EJECT A1000/1010 1.30 2.20 
328191-01 IC 6570-33 ORIG AMIGA KYBD A1000 16.50 27.50 
390084-03 IC 68000 CPU A1000 18.70 31.20 


A500 COMPUTER 


312502-01 KEYBOARD ASSY US/CANADA A500 71.50 119.15 
312503-01 POWER SUPPLY UL/CSA 110V A500 71.50 119.15 
312504-01 SHIELD TOP A500 4.40 7.30 
312505-01 CASE TOP A500 9.35 15.55 
312506-01 CASE BOTTOM A500 9.35 15.55 
312510-05 PCB ASSY - A500 NTSC A500 225.00 385.00 ~ 
312510-07 PCB ASSY - A500 NTSC R6A/7 A500 225.00 385.00 
312554-01 DRIVE ASSY A500/1581 110.00 183.30 
312554-03 ORIVE ASSY (EPSON TYPE) A500 110.00 183.30 
312590-01 SHEILO BOTTOM A500 5.50 9.20 
312591-01 DOOR RAM A500 3.30 5.50 
312595-01 INSULATION SHEET A500 3.30 5.50 
312598-01 COVER EXPANSION A500 5.50 9.20 
315093-01 IC ROM 2MB HN 62402P 1.2 A500 22.00 36.65 
315093-02 IC ROM 1.3 A500 27.50 45.65— 
317488-02 DISKETTE AMIGA BASIC V1.2 A500 11.00 18.35 
317608-01 DISKETTE 1.2 WORKBENCH A500 11.00 18.35 
317746-01 DISKETTE 1.3 WORKBENCH A500/A2000 11.00 18.35 — 
317747-01 DISKETTE 1.3 KICKSTART A500/A2000 11.00 18.35 
318029-02 IC 8520R4 IMHZ CIA A500/A2000 9.35 15.55 
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(CONT) 
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318069-02 
318070-01 
318072-01 
318073-01 
319926-01 
327032-03 
327032-05 
327033-03 
327033-05 
327124-02 
327142-01 
327206-03 
327207-02 
328191-02 
363031-01 
380133-035 
380393-01 
390229-01 
390242-03 
950150-03 


ASOO COMPUTER 


IC 8372 AGNUS HI RES 

1C 8370 FAT AGNUS NTSC 

IC GARY 

IC RT CLOCK OKI MSM6242B 
MANUAL USER DOS 

CONN 23P D-SUB MALE VIDEO 
CONN 25P D-SUB MALE RS232 
CONN 235P D-SUB FE FDD 
CONN 25P D-SUB FE CENT 
MOUSE ASSY ° 
DRIVE ASSY - 3.5 PANA 
CABLE ASSY - FDO 

CABLE ASSY - POWER FDD 

IC 6570-36 

MANUAL 1.3 ENHANSER 
NAMEPLATE LOGO 

BATTERY NICAD 3.6V 60 MAH 
IC VIDEO HYBRID 

CONN 23P MALE D-SUB 

FOOT RUBBER 


“_— 


rr 


ee 


252126-02 
252127-02 
252344-01 
311833-01 
312716-02 
312720-03 
312720-05 
314067-02 
315818-01 
318075 -02 
325566- 12 
327124-03 
327273-02 
328156-02 
363067-01 
380012-07 
380111-06 
380708-02 
380726-01 
380727-01 
380728-02 
380736-01 
380737-01 
380738-01 
380739-01 
380741-02 
380742-01 
380752-01 


A2000 COMPUTER 


IC 8362 R& DENISE 

1C 8364 R7 PAULA 

OSC 28.37516 MHZ 

ORIVE ASSY HARD A2000 
KEYBOARD ASSY - HITEK 
PCB ASSY - A2000 NTSC R4.5 
PCB ASSY - A2000 NTSC R6 
KIT IC REPAIR - AMIGA 
SOFTWARE PAC 

IC BUSTER U800 

OSC 28.63636 MHZ X1 
MOUSE ASSY 

MANUAL ABASIC (SEE 380798) 
IC PST518B RESET 

MANUAL USED A2000HD 
CABLE ASSY - 5.25 DRIVE 
DRIVE ASSY - 5.25 CHINON 
POWER SUPPLY ASSY 

BEZEL - FRONT 

CASE TOP (HOUSING) 

CASE BOTTOM (HOUSING) 
COVER DRV 5.25 FLOPPY 
COVER DRV 3.5 FLOPPY 

LED HOLDING ASSY 

PANEL EXP SLOTS 
NAMEPLATE LOGO 

CABLE ASSY - 3.5 DRIVE 
DRIVE ASSY - 3.5 PANA 
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A500/A2000 78.50 130.80 
A500 49.50 82.50 
A500 11.00 18.35 
A500 11.00 18.35 
A500 11.00 18.35 
A500 4.95 8.25 
A500 6.60 11.00 
A500 5.50 9.20 
A500 5.50 9.20 
A500 49.50 82.50 
A500 110.00 183.30 
A500 6.60 11.00 
A500 3.30 5.50 
A500 16.50 27.50 
A500/A2000 7.50 12.50 
A5S00/A590 1.10 1.80 
A500/A2000 5.70 9.50 
A500 16.50 27.50 
ASO0 5.50 9.20 
A500 045 -70 
A2000/A500 43.20 71.95 
A2000/A500 46.20 77.00 
A2000 5.50 9.20 
A2000 100.00 500.00 

A2000 82.50 137.50 
A2000 625.00 840.00 

A2000 625.00 920.00 

A2000 137.50 

A2000 27.50 45.65 
A2000 8.25 13.75 
A2000 5.50 9.20 
A2000 49.50 82.50 
A2000/A500 6.60 11.00 
A2000 6.20 10.35 
A2000HD 4.40 7.30 
A2000 13.20 22.00 
A2000 104.50 174.15 
A2000 99.00 164.95 
A2000 33.00 55.00 
A2000 16.50 27.50 
A2000 16.50 27.50 
A2000 8.25 13.75 
A2000 6.05 10.05 
A2000 2.75 4,55 
A2000 5.50 9.20 
A2000 3.30 5.50 
A2000 13.20 22.00 
A2000 130.00 183.30 


a 


380796-01 
380798-01 
390089-01 
390265 -01 
902671-01 
907183-17 


‘A2000 COMPUTER 


MANUAL USER A2000 


a2000 


MANUAL ABASIC (SEE 327273) A2000/A500 


1c 74F245 
SWITCH POWER 


A2000 
A2000 


TRANSISTOR 2SC945 NPN JAP A2000 


STANDOFF L=7MM 


A2000 


(CONT) 


ne 


a 


A1010 DISK DRIVE 


a 


252164-01 
312554-02 
327006-01 
327010-01 
327011-01 
327012-01 
327113-02 
327116-01 
327117-01 
327156-02 


327164-01 
327175-01 
327175-02 
327202-01 
327205-01 
327206-01 
327207-01 
327208-01 
328117-01 


CORD - POWER TAN EMI 
DRIVE ASSY W/LED & CONN 
BUTTON - EJECT NEWT 
CASE BOTTOM 

CASE TOP 

BEZEL - FRONT 

NAMEPLATE AMIGA DRV 
SHIELD TOP RFI 

SHIELD BOTTOM RFI 

DRIVE ASSY PANA 3.5 


*#* 327156-02 USE ON A100 


CABLE ASSY - INTERFACE 
LED ASSY - NEC 

LED ASSY - PANA 
INSTRUCTION SHEET 

PCB ASSY - INTERFACE 
CABLE ASSY - DATA 
CABLE ASSY - POWER 
CLAMP DRV CABLE ASSY 
BUTTON - PANA DSK EJECT 


a1000/1020 
A1010 
A1000/1010 
A1010 
A1010 
A1010 
ai010 
a1010 
A1010 
A1000/1010 


A1010/1020 
A1000/1010 
A1000/1010 
A1010 
ai010 
A1010 
A1010 
A1010 
A1000/1010 


16.50 27.50 
6.60 11.00 
3.85 6.45 
8.25 13.75 
1.10 1.80 
1.10 1.80 
8.25 13.75 

110.00 183.30 
1.30 2.20 
2.95 4.95 
2.95 4.95 
2.10 3.45 
1.10 1.80 
1.40 2.30 
1.40 2.30 


110.00 183.30 


0/A1010 ONLY, USE 327142-01 FOR A500 


16.50 27.50 
1.30 2.20 
1.30 2.20 

299 9S 

29.70 
6.60 
3.30 
1.10 
1.30 


a 


a 


A1020 DISK DRIVE 


ee 


250754-04 
251656-01 
252086-01 
310508-01 
310509-01 
327164-01 
327166-01 
327167-01 
327171-01 
327188-01 
327191-01 
327200-01 


LED ASSY 

SWITCH REG PWR SPLY 
BEZEL - FRONT ALPS) 
CASE TOP 

CASE BOTTOM 

CABLE ASSY - INTERFACE 
CABLE ASSY - DSK DATA 
CABLE ASSY - POWER 
NAMEPLATE AMIGA 

PCB ASSY - INTERFACE 
INSTRUCTION SHEET 
DRIVE ASSY - 5 1/4 


A1020/1571 
a1020 
A1020/1571 
a1020/1571 
A1020/1571 
A1010/1020 
a1020 
A1020 
ai1020 
a1020 
A1020 
A1020 


1.10 
38.50 
3.95 
5.50 
7.70 
16.50 
6.60 
6.60 
1.10 
49.50 
55 95 
110.00 183.30 


A590" HARD DRIVE 


252214-01 BEAD FERRITE DOUBL .2 IN A590 1.10 1.80 
312568-01 CLIP EXP PORT GND A590 2.95 4.95 
312572-01 HARNESS ASSY DATA 40P A590 12.95 21.60 
312577-01 FOOT LABEL A590 3.95 6.60 
312611-01 FAN ASSY, A590 SCSI A590 18.50 30.85 
312615-02 PCB ASSY A590 WO-HD A590 50.00 200.00 

312620-01 SHEILD A590 2.95 4.95 
312621-01 INSULATION SHEET A590 2.95 4.95 
312622-01 BASE . A590 3.95 6.60 
312623-01 WAMEPLATE A590 SCSI HD A590 1.10 1.80 
312639-01 POWER SUPPLY - UL/CSA A590 95.00 158.30 
312648-01 COVER TOP A590 2.95 4.95 
312649-01 BASE CONNECTOR PANEL A590 3.25 5.40 
312711-02 DRIVE ASSY HARD 20MB WD A590 100.00 399.00 

317734-02 DISK ASSY CNTRL WO A590 7.50 12.50 
363026-01 MANUAL USER ENGLISH A590 4.40 7.30 
380133-03 NAMEPLATE LOGO A500/A590 1.10 1.80 
390333-01 IC PAL 16L8A US AS90 5.50 9.20 
390363-01 SWITCH 4POS DIP RT ANGLE A590 6.60 11.00 
390388-01 IC ROM - OOD U12 A590 16.50 27.50 
390389-01 IC ROM - EVEN U13 A590 16.50 27.50 
390398-01 IC 16R4A PROGRAMMED U101 A590 5.50 9.20 
390459-01 STANDOFF 6/32 M3 A590 1.10 1.80 
390563-01 . IC DMAC U1 A590 78.50 130.80 
390563-02 IC DMAC ENHANCED (U1 SUB) A590 78.50 130.80 
903025-08 BEAD FERRITE LONG A590/COLT286 1.10 1.80 


_—_—— eee 
——————— 
A501 RAM EXPANDER 
i 
332284-01 PCB ASSY RAM EXP W/SHIELD A501 165.00 275.00 
——————— eee 
nn 
A2052 RAM EXPANDER 
—————— eee 


312365-01 PCB ASSY - 2052 2MB RAMEXP A2052 225.00 360.00 

318054-01 IC PAL 16LA U10 A2052 5.50 9.20 
318055-01 IC PAL 16L8A U4 A2052 5.50 9.20 
318056-01 IC PAL 16L8A U5 A2052 5.50 9.20 
318057-01 IC PAL 16L8A U13 A2052 5.50 9.20 


A2058 RAM EXPANDER 
i 
312370-03 PCB ASSY - 2058 8MB RAMEXP A2058 225.00 560.00 
eee 
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ee 


A2088 BRIDGEBOARD 


317630-01 DISKETTE 2088 DOS 3.2 A2088 5.50 9.20 
317631-01 DISKETTE 2088 GW BASIC A2088 5.50 9.20 
317645-01 DISKETTE 2088 PROG DSK A2088 11.00 18.35 
324219-01 TRANSISTOR BC-327B A2088 2.20 3.70 
380658-01 IC ADDR BUS TRANSL A2088 49.50 82.50 
330659-01 IC 5718 DATA BUS TRANSL A2088 49.50 82.50 
380699-01 MANUAL USER 2088 XT EMUL A2088 11.00 18.35 
380755-01 PCB ASSY - 2088 PCXT EMUL A2088 225.00 455.00 

380783-01 IC PAL RAM DECODER . A2088 9.35 15.55 
380784-01 IC PAL 1/0 DECODER A2088 9.35 15.55 
380785-01 IC PAL CONFIG A2088 9.35 15.55 
380786-01 IC FE 2010 A2088 49.50 82.50 
380787-01 IC FOC 9268 A2088 13.75 22.95 
380788-04 IC B1OS PC-EMUL A2088 7.70 12.80 
380847-01 MANUAL USER 2088 BASIC A2088 16.50 27.50 


ea oe ee 


ooo es ee eee 


A2090 HARD ORIVE CONTROLLER 


ee ee a 


311979-01 PCB ASSY - 2090 HD CNTRL A2090 145.00 260.00 

315046-01 IC 8727 CBM DMA A2090/2090A 11.00 18.35 
317699-01 DISKETTE 2090 PROG DSK A2090 41.00 18.35 
318040-01 IC 26LS31 DIF TRANS A2090/2090A 2.20 3.70 
318043-01 IC 26LS32 DIF RECR A2090/2090A 2.20 3.70 
319943-01 MANUAL USER 2090 HD A2090/2090A 4.40 7.30 
324667-02 IC DDU-6-60 DELAY LINE A2090/2090A 9.90 16.50 
390207-01 IC DP8465N-4 DATA SEP A2090/2090A 66.00 110.00 
390210-01 IC DJC KONON HOC A2090/2090A 46.20 77.00 
390230-03 IC EPROM 2764 300NS A2090/2090A 7.70 12.80 
390231-01 IC PAL 20x8 U1,2,3 A2090/2090A 9.35 15.55 
390232-02 IC PAL 16L8 U38 A2090/2090A 5.50 9.20 
390233-01 IC PAL 1618 U17 A2090/2090A 5.50 9.20 
390234-03 IC PAL 20L10 U48 A2090/2090A 9.35 15.55 
390235-01 IC PAL 20L10 U8 NO AUTO A2090/2090A 9.35 15.55 
390236-02 IC PAL 16L8 U7 A2090/2090A 5.50 9.20 
390237-01 IC PAL 16R6A U16 A2090/2090A 5.50 9.20 
900556-09 CRYSTAL 20MHZ PAR MODE A2090/2090A 3.85 6.45 


og ae a ee ie 


~—eo ee es sea 


A2090A HARD DRIVE CONTROLLER 


OO OO OO 


PCB ASSY - A2090A HDC 


311979-02 
315046-01 
315087-01 
315088-01 
317733-01 
318040-01 
318043-01 
319943-01 
324667-02 
390207-01 
390210-01 
390230-03 
390231-01 
390232-02 
390233-01 
390234 -03 
390235 -01 
390236-02 
390237-01 
900556-09 


Ic 


IC ROM A2090A U51 

IC ROM A2090A U52 
DISKETTE ASSY A2090A 
IC 26LS31 DIF TRANS 
IC 26LS832 DIF RECR 
MANUAL USER 2090 HD 


8727 CBM DMA 


IC DDU-6-60 DELAY LINE 
DPB465N-4 DATA SEP 


Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 
Ic 


DJC KONON HDC 
EPROM 2764 300NS 
PAL 20Xx8 U1,2,3 


PAL 16L8 U38 
PAL 16L8 U17 


PAL 20L10 U48 
20L10 U8 NO AUTO 


PAL 
PAL 16L8 U7 
PAL 


16R6A U16 


CRYSTAL 20MHZ PAR MODE 


—_—————— ee 


A2090A 

A2090/2090A 
A2090A 

A2090A 

A2090A 

A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 
A2090/2090A 


165.00 280.00 
11.00 
17.50 
17.50 
11.00 

2.20 
2.20 
4.40 
9.90 
66.00 
46.20 
7.70 
9.35 
5.50 
5.50 
9.35 
9.35 
5.50 
5.90 
3.85 


18.35 
29.05 
29.05 
18.35 
3.70 
3.70 
7.30 
16.50 
110.00 
77,00 
12.80 
15.55 
9.20 
9.20 
15.55 
15.55 
9.20 
9.20 
6.45 


A 


A2620 COPROCESSOR 


TOO er occ eee 


800.00 1200.00 


312828-01 
319979-02 
390282-02 
390283 -02 


PCB ASSY - A2620 2MB 
MANUAL USER A2620 


Ic 
Ic 


ROM A2620 U4 
ROM A2620 US 


A2620 


A2620 


A2620 


A2620 


4.40 
13.20 
13.20 


7.30 
22.00 
22.00 


-_ OO eee 


. 


A2286 BRIDGEBOARD 


a OOOO CC eee 


380807-01 
380825 -01 
314114-01 
315739-02 . 


BATTERY ASSY 6V 
DRIVE ASSY 1.2M FLPY DARK A2286 
PCB ASSY A2286 W/SANDWICH A2286 
MANUAL USER A2286/A2088 


A2286 


A2286/A2088 


8.55 


14.25 


145.00 241.65 


650.00 1000.00 


4.40 


7.30 


re 
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rr 


PC UNIT LISTING 


a 


COMPUTERS: PC10-1, PC10-2 
PC10-I11 
PC20-111 
PC40-I11 
COLT 
COLT 286 


920 


| DISK DRIVES: 910 
| 992 
| 


ep 


PC10-1, PC10-2 COMPUTERS 


317607-01 OISKETTE DOS SYSTEM 3.2 PC10-1/-2 11.00 18.35 
317607-02 OISKETTE GW BASIC 3.2 PC10-1/-2 11.00 18.35 
319905-01 MANUAL USER DOS PC10-1/-2 4.40 7.30 
380008-02 KEYBOARD CHERRY PC10-1/-2 104.50 174.15 
380021-02 POWER SUPPLY 135W PHIHONG PC10-1/-2 132.00 220.00 
380042-01 KIT PC10 HD MOUNTING PC10-1/-2 11.00 18.35 
380064-01 PCB ASSY - MAIN COMBO PC10-1/-2 75.00 192.50 

380065-01 PCB ASSY - RAM EXP CARD PC10-1/-2 40.00 154.00 

380069-01 PCB ASSY - ATI GRAPHIC PC10-1/-2 40.00 154.00 

380100-02 COVER BOTTOM (HOUSING) PC10-1/-2 22.00 36.65 
380107-01 COVER TOP (HOUSING) PC10-1/-2 22.00 36.65 
380102-01 PANEL FRONT PC10-1/-2 11.00 18.35 
380202-01 IC 8253A-5 TIMER PC10-1/-2 9.35 15.55 
380203-01 IC 8237A-5 DMA CONTROLLER PC10-1/-2 16.50 27.50 
380205-01 IC 8250 ACI PC10-1/-2 16.50 27.50 
380206-01 IC FDC 765A PC10-1/-2 16.50 27.50 
380207-01 IC 1691 WD DATA SEPERATOR PC10-1/-2 16.50 27.50 
380211-03 IC FPLA N82S153 PC10-1/-2 11.30 18.80 
380212-01 IC PLA N8&2S100 PC10-1/-2 12.40 20.65 
380258-03 IC BIOS EPROM 27128 PC10-1/-2 7.70 12.80 
8256120-04 FAN ASSY 115V PC10-1/-2 27.50 45.65 
901874-01 IC 8259A INTERRUPT CNTRL PC10-1/-2 8.25 13.75 
901875-01 IC 8284A CLOCK GENERATOR PC10-1/-2 8.25 13. 
901876-01 IC 8288 BUS CONTROLLER PC10-1/-2 9.90 16.50 


PC10-1 11 COMPUTER 


312233-01 BRACKET MOUNTING PC10-I11 16.50 27.50 
312625-01 PCB ASSY - MAIN LOGIC PCIOIII/COLT 75.00 192.50 

312637-02 POWER SUPPLY ASSY PCIOIII/COLT 93.50 155.85 
312702-02 KEYBOARD PC10-111 88.00 146.70 
312710-01 IC SMC9268 FDC PC1IOIII/COLT 13.75 22.95 
313010-01 BEZEL - PC10-I11 PC10-111 66.00 110.00 
313011-02 PLATE SPACER PCIOIIT/COLT 3.30 5.50 
315830-01 SOFTWARE ASSY PC10/PC20 PC10-I11 22.00 36.64 
318048-01 IC FE2010A MASTER CNTRL PCIOIII/COLT 49.50 82.50 
318085-02 IC ROM BIOS 4.36 PC10-111/COLT 33.00 55.00 
318086-01 IC ROM VIDEO CHARACTER PCIONII/COLT 13.20 22.00 
318087-01 IC 5720 I0/MOUSE CNTRL PCIOIII/COLT 22.00 36.65 
318088-01 IC VIDEO PVC4 PCIOLII/COLT 19.80 33.00 
318091-01 IC PRT CNTRL PPC1 PCIOIII/COLT 16.50 27.50 
319906-01 MANUAL BASIC 3.2 PCIOQIII/COLT 16.50 27.50 
319953-01 MANUAL USER MS/DOS 3.2 PCIOIII/COLT 16.50 27.50 
319964-02 MANUAL OPERATIONS PC10/PC20 5.50 9.20 
380012-04 CABLE DRV FPLY PCIOIII/COLT 11.00 18.35 
380016-01 LED ASSY - POWER ON PC10-1T1 3.85 6.45 
380020-02 LED ASSY - HARD ORIVE PC1IOIS1/COLT 3.85 6.45 
380111-01 DRIVE ASSY ~ 5 1/4 FLOPPY PC10-ITI 109.00 172.00 
380120-01 PANEL CARD EXTENSION PC1IOIII/COLT 9.35 15.55 
380132-10 NAMEPLATE PC10-I13 PC10-111 1.10 1.80 
380538-01 DISKETTE DOS 3.2 PC10-111 11.00 18.35 
380538-02 DISKETTE GW BASIC 3.2 PC10-111 11.00 18.35 
604090-02 KNOB (LEVER)CHINON F502LI11 PC10-III 2.75 4.55 

PC20-111 COMPUTER 
312711-01 DRIVE ASSY HARD 20MB EPSON PC20/992 100.00 399.00 
319964-02 MANUAL OPERATIONS Pc20 5.50 9.20 
PC4O-I11 COMPUTER 

251029-06 CAP VAR 6.8-45pF PC40-I11 1.10 1.80 
251842-02 FILTER EM] 100pF PC4OII1/COLT286 2.20 3.70 
312244-01 BEZEL Pc40-111 3.30 5.50 
312680-01 BEEPER PIEZO QMB12 PC4OIII/COLT286 5.50 9.20 
312689-02 STANDOFF (NYLON) PC40-111 1.10 1.80 
312695-01 CABLE ASSY - HARD DISK PC4OI 11 /COLT286 11.00 18.35 
312709-01 KEYBOARD (PACKAGED) U.S. PC40II1I/COLT286 88.00 146.70 
313055-01 PCB MAIN ASSY. Pc40-111 200.00 467.50 

313061-01 KEY SWITCH ASSY PC4O-111 4.40 7.30 
313065-01 DRIVE ASSY HARD 40MB PC40-I11 100.00 575.00 

315566-19 OSCILLATOR, 28.322 MHZ PC40-1T1 5.50 9.20 
315835-01 SOFTWARE SUB-ASSY. PC40-ITT 22.00 36.65 
316468-03 NAMEPLATE PC40-1T1 1.10 1.80 
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PC40-I11 COMPUTER 


(CONT) 


ee 


317727-01 
317728-01 
319292-01 
319293-01 
319983-01 
325566-17 
325566- 18 
325566-20 
380020-01 
380259-01 
380811-01 
380825 -02 
380841-01 
380912-08 
390043-01 
390185-01 
390185-02 
390266-05 
390269-02 
390273-01 
390280-01 
390302-01 
390303-01 
390304-01 
390306-01 
390307-01 
390308-01 
390309-02 
390316-01 
390317-01 
390318-01 
390319-01 
390335-01 
390336-02 
390337-01 
390337-02 
390338-01 
390338-02 
390339-03 
390340-03 
390341-01 
604320-02 
900556- 13 
900556- 14 
902658-01 
903025-01 
904775-01 


Tn 


DISK GW BASIC 3.30A 
DISK MS DOS 3.30A 
MANUAL BASIC 3.30A 
MANUAL USER DOS 3.30A 


MANUAL OPERATOR PC 40-111 


OSCILLATOR, 9.6 MHZ 
OSCILLATOR, 25.175 MHZ 
OSCILLATOR, 36.00 MHZ 
LED HARD DISK 


IC M14818A RTC/CMOS RAM 


CABLE ASSY - GND 


DRIVE ASSY 1.24 FLPY LIGHT 


KEY SWITCH 
CABLE DRV FLPY 


BLOCK - SHORTING 2 POS. 


SOCKET 84 PIN, PLCC 
SOCKET 68 PIN, PLCC 
STANDOFF HEX 6.0 X 9.0 
POWER SUPPLY (UL) 
OSCILLATOR, 48.00 MHZ 
FUSE PICO 4A 

1C PVGA-1A VIDEO 


1C 1MS171 INMOS COLOR LKUP 


IC WO37C65, FOC 

1C 8742 CNTLR W/EPROM 
IC PAL2OL8 

IC PAL20L10 

IC PAL16L8 DRAM DECODE 
1C FESOO0A 

IC FE3010A 

IC FE3030 

1c FE3020 

IC PAL2OL8 

IC PAL20L10 HDC DECODE 
IC VGA BIOS - LOW 


IC VGA BIOS LO PCB R8&.XX 


IC VGA BIOS - HI 


IC VGA BIOS HI PCB R8.XX 


IC BIOS - LOW 
IC BIOS - HIGH 
1C 8042 CNTLR W/ROM 


KNOB (LEVER) PC40-I11 ORV 


CRYSTAL 1.8 MHZ 

CRYSTAL 14.318 MHZ 
TRANSISTOR 2N3904 
BEAD FERRITE AXIAL 
SWITCH DIP, 4 POS 
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pc40-111 

PCc40- 111 
pc40-111 
pc40-111 
Pc40-111 
PC4OIII/COLT286 
pc40-111 

PC40- 111 
Pc40-111 
pc40-111 
PC4O111/COLT286 
PC40-111 
Pc40-11l 
pc40-111 
PC4O111/COLT286 
pc40-111 

PC40- 111 
Pc4O-111 
PC40/COLT286 
PC4O1S1/COLT286 
PC40/286/A2000 
PC40-I11 
PC40-111 
Pc40-It! 
Pc40-I1I 
PC40-1T1 
PC40111/286 
PC4OII1/COLT286 
PC4OII1/COLT286 
PC4OII1/COLT286 
PC4OITI/COLT286 
PC4OII1/COLT286 
PC40-IT1 
PC4OLIT/COLT286 
PC40-111 

Pc40- 111 

PC40- 111 

pc40- 111 
PC4OIII/COLT286 
PC40-111/COLT286 
PC40- 111 

PC40- 111 
PC4OLII/COLT286 
pc4o-1tl 
PC40-11T 
PC4OIL11/COLT286 
PC4OII1/COLT286 


11.00 
11.00 
16.50 
16.50 
6.60 
5.50 
5.50 
5.50 
3.85 
13.20 
2.75 
145.00 
2.75 
11.00 
1.10 
11.00 
8.80 
1.65 
132.00 
8.80 
3.30 
49.50 
22.00 
44.00 
27.50 
9.35 
9.35 
5.50 
49.50 
49.50 
49.50 
49.50 
9.35 
9.35 
9.90 
11.55 
9.90 
11.55 
13.20 
13.20 
27.50 
2.75 
5.50 
3.30 
1.10 
2.20 
6.60 


18.35 
18.35 
27.50 
27.50 
11.00 
9.20 
9.20 
9.20 
6.45 
22.00 
4.55 
241.65 
4.55 


ncn 


312399-01 
312625-01 
312637-02 
312710-01 
313005 -01 
313011-02 
313066-01 
315828-02 
317720-01 
317721-01 
318048-01 
318085 -02 
318086-01 
318087-01 
318088-01 
318091-01 
319906-01 
319953-01 
319980-01 
380012-04 
380016-02 
380020-02 
380120-01 
380132-12 


i 


i 


251842-02 
312399-02 
312680-01 
312695-01 
312709-01 
313066-02 
313067-01 
313233-01 
313235-01 
315900-01 
316585 -01 
316585-02 
325566-17 
380016-03 
380020-04 
380080-01 
380132-13 
380811-01 
390043-01 
390253-02 
390269-02 
390273-01 
390275 -04 
390280-01 


COLT COMPUTER 


BEZEL - COLT 

PCB ASSY - MAIN LOGIC 
POWER SUPPLY ASSY 

Ic SMC9268 FOC 
KEYBOARD 

PLATE SPACER 

BRACKET MOUNTING 
SOFTWARE ASSY COLT 
DISKETTE GW BASIC 3.2 
DISKETTE DOS 3.2 

IC FE2010A MASTER CNTRL 
IC ROM BIOS 4.36 

IC ROM VIDEO CHARACTER 
Ic 5720 10/MOUSE CNTRL 
IC VIDEO PVC4 

IC PRT CNTRL PPC1 
MANUAL BASIC 3.2 
MANUAL USER MS/DOS 3.2 
MANUAL OPERATIONS 
CABLE DRV FPLY 

LED ASSY ~ POWER ON 
LED ASSY - HARD DRIVE 
PANEL CARD EXTENSION 
NAMEPLATE COLT 


COLT 286 COMPUTER 


FILTER EMI 100pF 

BEZEL 

BEEPER PIEZO QMB12 
CABLE ASSY - HARD DISK 
KEYBOARD (PACKAGED) U.S. 
BRACKET MOUNTING 

DRIVE ASSY FLPY 3.5 1.4MB 
DRIVE ASSY HD 20MB 

PCB MAIN ASSY 

SOFTWARE SUB-ASSY (US) 
LABEL HOD (TYPE 28) 
LABEL HDD (TYPE 31) 
OSCILLATOR, 9.6 MHZ 
LED PWR ASSY (170 MM) 
LED ASSY HO (170 MM) 
PCB ASSY ATI WONDERSOO 
NAMEPLATE 

CABLE ASSY - GND 

BLOCK - SHORTING 2 POS. 
BEAD FERRITE 3TURN 
POWER SUPPLY (UL) 
OSCILLATOR, 48.00 MHZ 
FILTER EMI 150 PF 

FUSE PICO 4A 
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coLT 8.25 
PCIOIII/COLT 75.00 192.50 


PCIOILI/COLT 93.50 
PCIOIII/COLT 13.75 
COLT 77.00 
PC1IOILI/COLT 3.30 
COLT 16.50 
COLT 22.00 
COLT 11.00 
COLT 11.00 
PCIOLI1/COLT 49.50 
PC10-111/COLT 33.00 
PCIOIII/COLT 13.20 
PC1OLII/COLT 22.00 
PC1OIII/COLT 19.80 
PCIOIIS/COLT 16.50 
PCIOIII/COLT 16.50 
PCIOIII/COLT 16.50 
cOLT 5.50 
PCIOISI/COLT 11.00 
COLT 3.85 
PC1OLLI/COLT 3.85 
PCIOIJ1/COLT 9.35 
COLT 4.10 
PC4OITI/COLT286 2.20 
COLT286 8.25 
PC4OLI1/COLT286 5.50 
PC4OIII/COLT286 11.00 
PC4OIII/COLT286 88.00 
COLT286 7.75 
COLT286 150.00 
COLT286 100.00 399.00 
COLT286 200.00 400.00 
COLT286 25.00 
COLT286 1.00 
COLT286 1.00 
PCSOIII/COLT286 5.50 
COLT286 3.85 
COLT286 3.85 
COLT286 50.00 150.00 
COLT286 1.10 
PC4OIII/COLT286 2.75 
PC4OI11/COLT286 1.10 
COLT286 1.10 
PC4OIII/COLT286 132.00 
PC4OLII/COLT286 8.80 
COLT286 3.30 
PC40/286/A2000 3.30 


vs 2Frr fo 
SSSSSSus & 


WU © oo oe 
Peer 


“@OLT 286 COMPUTER (CONT) 


390297-03 FILTER EMI 2200PF COLT286 3.30 5.50 
390308-01 IC PAL20L10 PC4OIII/COLT286 9.35 15.55 
390309-02 IC PAL16L8 DRAM DECODE PC4OILI1/COLT286 5.50 9.20 
390316-01 IC FE3O00A PC4OILIT/COLT286 49.50 82.50 
390317-01 IC FE3010A PC401 11 /COLT2B6 49.50 82.50 
390318-01 IC FE3030 PC4OIIE/COLT285 49.50 82.50 
390319-01 IC FE3020 PC4OI11/COLT286 49.50 82.50 
390336-02 IC PAL20L10 HDC DECODE PC40I11/COLT286 9.35 15.55 
390339-03 IC BIOS - LOW PC4OIII /COLT286 13.20 22.00 
390340-03 IC BIOS - HIGH PC40- 111 /COLT286 13.20 22.00 
390417-01 IC 0S1287 RTC/CMOS RAM COLT286 21.00 35.00 
390580-01 IC P8242 INTEL CNTRL COLT286 17.50 29.15 
900556-13 CRYSTAL 1.8 MHZ PC4OIII/COLT286 5.50 9.20 
903025-01 BEAD FERRITE AXIAL PC4OI11/COLT286 2.20 3.70 
904775-01 SWITCH DIP, 4 POS PC4O111/COLT286 6.60 11.00 


910 3.5 DISK DRIVE 


363050-01 MANUAL INSTALL PC910 910 4.40 7.30 
312574-01 DRIVE ASSY 3.5 FLPY 910 110.00 183.30 


920 5.25 DISK DRIVE 


312690-01 MANUAL INSTALL PC920 920 4.40 7.30 


992 WARD DRIVE 


312711-01 DRIVE ASSY HARD 20MB EPSON PC20/992 100.00 399.00 
363051-01 MANUAL INSTALL 92 4.40 7.30 
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ne ee 


CBM UNIT LISTING 


ee 


a a a a 


COMPUTERS: +4 
C16 
SXx64 
VIC20 
C64/C64C 
c128 
C128) 
DISK DRIVES: 1540 
1541/1541C 
1541-11 
1571 
1581 
ACCESSORIES: 1530/1531 
1700/ 1750/1764 
1670 
a i 
+ 4 COMPUTER 
251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN +4/C16 4.00 6.65 
251453-01 CASE TOP +4 3.95 6.60 
251454-01 CASE BOTTOM +4 3.95 6.60 
251501-01 KEYBOARD +4 22.00 36.65 
251535-02 IC 8360 TED +4/016 22.00 36.65 
251616-01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE +4/C16 2.65 4.40 
251640-03 IC 65298 +4/C16 11.00 18.35 
251641-02 IC PLA 7700-010 +4/016 19.80 33.00 
251902-01 MANUAL SOFTWARE +4 4.40 7.30 
310157-02 POWER SUPPLY +4 19.80 33.00 
310163-01 PCB ASSY +4 42.50 
310196-01 MANUAL USER +4 4.40 7.30 
310197-01 SHEILD BOTTOM PCB +4 4.95 8.25 
310198-01 INSULATION SHEET +4 1.10 1.80 
314096-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY +4 NLA 
317053-01 IC ROM L FUNCTION +4 9.90 16.50 
317054-01 IC ROM H FUNCTION +4 9.90 16.50 
318005-04 IC ROM TED KERNAL +4/C16 9.90 16.50 
318006-01 IC ROM TED BASIC +4/C16 9.90 16.50 
901895-01 IC 6551 A +4 8.25 13.75 
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ee eee 


C 16 COMPUTER 


250443-01 PCB ASSY C16 42.50 

251259-01 CONN 8 PIN MINI DIN +4/C16 4.00 6.65 
251535-02 IC 8360 TED +4/C16 22.00 36.65 
251536-02 IC 8501 MICROPROCESSOR C16/+4 11.00 18.35 
251539-01 POWER SUPPLY c16 19.80 33.00 
251616-01 CONN 7 PIN DIN CASSETTE +4/C16 2.65 4.40 
251640-03 IC 65298 +4/C16 11.00 18.35 
251641-02 IC PLA 7700-010 +4/C16 19.80 33.00 
251790-01 CASE BOTTOM C16 3.95 6.60 
251795-01 SHIELD PCB PLATE TOP C16 1.10 1.80 
251798-01 KEYBOARD C16 22.00 36.65 
251799-01 MANUAL USER C16 4.40 7.30 
251813-01 CASE TOP C16 3.95 6.60 
314097-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY C16 1.65 2.75 
318005-04 IC ROM TED KERNAL +4/C16 9.90 16.50 
318006-01 IC ROM TED BASIC +4/C16 9.90 16.50 


ir 


Sa a SO ee SS SSS 


SX64 COMPUTER 


be SS SS SS 


250408-01 PCB ASSY - CPU SX64 64.50 
250409-01 PCB ASSY - 1/0 SX64 64.50 
250410-01 PCB ASSY - FDC SX64 64.50 
250420-01 CONN PCB ASSY EXP SX64 16.50 27.50 
250622-01 CRT MONITOR ASSY SX64 60.50 100.80 
250623-01 PCB ASSY - PWR SUPPLY SX64 NLA 
250634-01 CABLE KEYBOARD SX64 NLA 
250672-01 PANEL ASSY - FRONT SX64 11.00 18.35 
250674-01 CONN PCB ASSY SX64 11.00 18.35 
250675-01 POWER AC INLET ASSY SX64 11.00 18.35 
251104-04 IC ROM KERNAL SX64 9.90 16.50 
251249-01 MANUAL USER SX64 4.40 7.30 
- 251250-01 DISKETTE DEMO SX64 5.50 9.20 
251344-01 VENTILATORS - SIDE SX64 5.50 9.20 
251555-01 KEYBOARD SX64 NLA 
325519-03 DRIVE SX64 (ALPS) SX64 NLA 
602050-07 IC UPC 1031HZ 1701/SX64 9.90 16.50 
602050-14 HV MODULE SX64 71.50 119.15 
602050-99 CRT 150BMB22-AF SX64 137.50 229.15 
602051-20 IC M51393AP 1701/SX64 9.90 16.50 
602051-23 IC AN 5265 1701/SX64 9.90 16.50 
602051-44 1C HA11401 SX64 9.90 16.50 
608010-54 TRANSFORMER PWR T2 SX64 NLA 


an 
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ee SS 


VIC 20 COMPUTER 


err A 


251032-01 SHIELD CAP CR vic 4.95 8.25 
314093-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY vic 1.65 2.75 
314975-01 KIT VIC EXCHANGE vic 33.00 55.00 
324017-01 SHEILD BOX vic 4.95 8.25 
324034-01 MANUAL USER vic 4.40 7.30 
901460-03 1C ROM 2332-177A vic 9.90 16.50 
901486-06 IC ROM SEOOO-FFFF VIC 9.90 16.50 
901491-01 IC 6560 VIC vic 16.50 27.50 
903363-01 CONN 9 PIN vic 4.00 6.65 
903558-11 FUSE CR vic -65 1.10 


er 
A 


C64/C64C COMPUTER 


250407-04 PCB ASSY - 8 PIN C64 42.50 

250425-01 PCB ASSY - B BOARD C64 40.00 82.50 

250466-01 PCB ASSY - C64C B3 C6483 40.00 82.50 

250469-01 PCB ASSY - C64C E C64E 40.00 82.50 

250785-01 CASE TOP C64C-B3 7.15 11.90 
250785-02 CASE TOP C64C-E 7.15 11.90 
250787-01 LED ASSY C64C C64C 2.20 3.70 
251023-01 ‘SHEILD BOX C64 4.95 8.25 
251024-01 SHEILD CAP C64 4.95 8.25 
251053-10 POWER SUPPLY C64/VIC 19.80 33.00 
251057-01 CONN 9 PIN RT ANGLE C64 4.00 6.65 
251080-01 MOOULATOR 64 ‘A’ C64 11.55 19.30 
251179-01 SHIELD TOP PCBA 250407 C64 -7 = =1.25 
251527-08 IC 8701T6 C64 PAL/NTSC C64 3.30 5.50 
251696-01 MODULATOR 64 'B’,‘B3’ C64 11.55 19.30 
251700-01 SHIELD TOP PC8A 250425 C64 2.40 3.85 
251701-01 FILTER LINE ASSY C64 3.30 5.50 
251715-01 IC MEMORY CNTRL C64E 27.50 45.65 
251975-01 SHIELD TOP C64E CO4E 2.40 3.85 
252110-01 CASE TOP Cé4C C64C 7.15 11.95 
252111-01 CASE BOTTOM C64C C64C 8.25 13.75 
252113-01 BRACKET RIGHT C64C C64C 1.10 1.80 
252114-01 SHEILD TOP C64E 2.45 3.85 
252405-01 MODULATOR RF C64E 11.55 19.30 
252787-02 LED ASSY C64C-E C64C-E 2.20 3.70 
314094-01 KEY SINGLE ASSY-SPECIFY C64 1.65 2.75 
314130-01 KIT IC REPAIR - C64CPU C64 52.80 87.95 
315805-03 SOFTWARE ASSY W/DESK TOP C64C 22.00 36.50 
318012-01 IC 8500 MICROPROCESSOR C64E 8.25 13.75 
318014-01 IC 8562 VIC NTSC C64E 17.05 28.40 
320974-04 MANUAL USER C64/C64C 4.40 7.30 
325559-02 COIL CHOKE C64 3.30 5.50 
325573-01 CONN 8 PIN VIDEO C64 2.65 4.40 
326113-01 CASE TOP C64 3.95 6.60 
326114-01 CASE BOTTOM C64 3.95 6.60 
326130-01 MODULATOR 5-PIN C64 11.55 19.30 
326131-01 SHIELD BOTTOM C64 4.95 8.25 
326160-01 LED PLATE C64 1.10 1.80 
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(CONT) 


C64/C64C COMPUTER 


326161-01 
326166-04 
326265-01 
326267-01 
901225-01 
901226-01 
901227-03 
903820-03 
904500-01 
904778-01 
906109-01 
906114-01 
906127-01 


906129-01 


NAMEPLATE 
KEYBOARD C64C 
SHEILD BOX 

SHEILD CAP 

IC ROM CHAR 

1c ROM BASIC 

1C ROM KERNAL 

LED HOLDER 

SWITCH ROCKER PWR 
SWITCH RF BOX 

1C 6567 VIC REV 8 NTSC 
Ic PLA 

FILTER LINE ASSY 
RECTIFIER BRIDGE 


n 
NR ENS 
Roger de hen 
238s 

woo 


nmr oo 

. 
NNANN = 
oouMmMu 


ome 

NS 
oe 
nun 


iY 
w 
oS 


3.85 


co oo Bo 
o 


aa 
owWwwuw- 
— onn 


N 
o 
> 
oO 


w 
w 
oO 


da eee 


C128 COMPUTER 
2.65 4.40 


250754-01 
250779-01 
251527-06 
251878-01 
251913-01 
251917-02 
251987-02 
251988-02 
251993-01 
252015-01 
252016-01 
252017-01 
252024-01 
252167-01 
252168-01 
252182-01 
310379-02 
310389-01 
310400-01 
310407-01 
310416-01 
310638-01 
314098-01 
314131-01 
314972-01 
315009-03 
315012-01 
315014-04 
315020-01 
317430-01 
317435-01 
318018-04 
318019-04 
318020-05 
318615-01 
319773-01 


LED ASSY 
KEYBOARD W/ GND STRAP 


1c 8701F6 CLK GEN PAL/NTSC 


FILTER LINE ASSY 

1C ROM C64 KERN & BASIC 
MODULATOR 

CASE TOP 

CASE BOTTOM 

FOOT SELF ADHESIVE 
SHIELD TOP 

CASE BOTTOM 

INSULATION SHEET 

CONN 9 PIN DIN RGBI 
CONN 5 PIN SQUARE PWR 
CABLE 8 PIN VIDEO SHEILD 
SWITCH ROCKER PWR 

pce aSSY - EXCH 

1¢ 8722-R1 MMU 
NAMEPLATE 

SHEILD CAP 

POWER SUPPLY 

MANUAL USER SYS GUIDE 
KEY SINGLE ASSY-SPECIFY 
KIT IC REPAIR - C128CPU 
KIT ROM UPGRADE c128 

1C 8564-R5CA VIC 

IC PLA 8721-R3 

IC 8563-R9 CRT CONTROL 
1c 8502 MICROPROCESSOR 
DISKETTE CP/M DBL SIDED 
DISKETTE TUTORIAL 


IC ROM BASIC $4000 LOW U33 


IC ROM BASIC $8000 HI U34 
IC ROM KERNAL $c000 U35 
DISKETTE PACK SUB ASSY 
MANUAL USER INTRO GUIDE 


ci28 
c128 
c128 
c128 
C128/C64E 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
ci28 
¢128/A500 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
c128 
ci28 
c128 
ci28 
c128 
ci28 
c128 
C128 
c128 
c128 
C128 
c128 
c128 
C128 
C128 
c128 
c128 


41.25 
3.30 
3.95 

16.50 
13.20 
6.15 
6.15 
-15 
4.95 
4.95 
1.10 
4.40 
2.65 
2.65 
3.30 
40.00 154.00 
22.00 
1.10 
4.95 
46.75 
8.80 
3.85 
60.50 
14.30 
17.05 
11.55 

27.50 

8.25 

11.00 
5.50 
9.35 
9.35 
9.35 
16.50 
4.40 
4.95 


63.50" 


326265-02 SHEILD BOX 
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. b 
C128) COMPUTER HUM eo 


250477-01 PCB ASSY - C128) nTéc C1280 40.00 154.00 


250735-02 KEYBOARD ASSY NTSC C128) 71.50 119.15 
251029-01 CAP TRIMMER 6.5- 40P C128) 1.10 1.80 
251637-05 IC 2016 RAM 2K X & C128) 8.25 13.75 
251871-01 IC UPA2O03C NEC C1280 22.00 36.65 
251889-01 NAMEPLATE C1280 1.10 1.80 
252083-02 DRIVE ASSY - NEWT C128) 40.00 148.50 
252308-01 IC R/W AMP SONY CX20185 C1280 22.00 36.65 
252333-01 DIODE ARRAY 7 PIN C1280 5.50 9.20 
252333-02 DIODE ARRAY 7 PIN C128) 5.50 9.20 
252371-01 IC FDC 5710 C1280 22.00 36.65 
252372-01 IC EPROM 27256 300NS C1280 8.80 14.65 
252449-01 POWER SUPPLY ASSY UL MIT C1280 52.80 87.95 
252449-03 POWER SUPPLY DEE VAN C128) SUB: 252449-01 
252454-01 CASE TOP C128 11.00 18.35 
252455-01 CASE BOTTOM . C128) 14.30 23.80 
252457-01 BEZEL - FRONT (NEWT) C1280 5.50 9.20 
252461-01 STANDOFF C128) 1.10 1.80 
315079-01 IC ROM CHAR C1280 7.15 11.95 
315092-01 IC 8568 80 COL CRT CNTRL C128 27.50 45.65 
318013-01 IC 8580 SID C128) 10.45 17.45 
318022-02 IC ROM C128 1/4 C1280 8.80 14.65 
318023-02 IC ROM C128 2/3 (UK) C1280 8.80 14.65 
326116-01 CARTRIDGE GUIDE C1280 4.95 8.25 
354114-01 MANUAL USER C1280 8.80 14.65 
390059-01 IC ROM CHAR 8006 C128/C64 C128D/C128 9.35 15.55 
ee 
es 
1540 DISK DRIVE 
1540001-03 PCB ASSY - LONG 1540/1541 48.00 
1540003-01 LED ASSY 1540/1541 2.65 4.40 
325302-01 IC ROM $COO0-SDFFF 1540/1541 9.90 16.50 
a 
1541/1541C DISK DRIVE 
1540001-03 PCB ASSY - LONG 1540/1541 48.00 
1540002-01 POWER SUPLY/ CHASSIS 1541 23.10 38.50 
1540003-01 LED ASSY 1540/1541 2.65 4.40 
1540014-03 CASE TOP - BROWN 1541 3.95 6.60 
1540015-01 CASE BOTTOM - BROWN 1541 3.95 6.60 
1540024-01 DISKETTE DEMO 1541 5.50 9.20 
1540031-03 MANUAL USER 1541 4.40 7.30 
1540048-03 PCB ASSY - SHORT NEWT EXC 1541 40.00 88.00 
1540052-01 NAMEPLATE 1541 1.10 1,80 
1540052-02 NAMEPLATE 1541C 1541C 1.10 1.80 
251643-03 ORIVE ASSY WHT/HM (NEWT)  1541C 40.00 88.00 
251853-02 IC R/W HYBRID 1541B 16.50 27.50 
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(CONT) 


251868-01 
251968-02 
311228-01 
311229-01 
314132-01 
314133-01 
325302-01 
325519-02 
325572-01 
604010-01 
604010-02 
604010-03 
604010-05 
604010-06 
604010-07 
604010-10 
604010-37 
604020-13 
604020-15 
604020- 16 
604020-28 
604020-46 
604020-48 
604020-50 
604020-51 
604022-75 
607050-03 

. *901229-05 


1541 DISK DRIVE 


POWER SUPPLY ASSY 

1¢ ROM 15418 

CASE TOP 1541C 

CASE BOTTOM 1541C 

KIT 1C REPAR 1541A/N SHORT 
KIT IC REPAIR 1541B/1571N 
Ic ROM $C000-SOFFF 

DRIVE ASSY - ALPS 

IC GATE ARRAY 

BELT - STEEL (ALPS) 

EJECT ASSY (ALPS) 

MOTOR DC (ALPS) 

MOTOR STEP ASSY (ALPS) 
BELT - DRIVE (ALPS) 

pcB ASSY - MTR CNTRL ALPS 
GUIDE LEFT ASSY (ALPS) 
GUIDE RIGHT DSK (ALPS) 
MOTOR STEP ASSY (NEWT) 
BELT - STEEL (NEWT) 

BELT - SPRING/STEEL (NEWT) 
MOTOR DC W/PCB (NEWT) 
SENSOR W/P (NEWT) 

LED ASSY (NEWT) 
DOOR/LATCH/LEVER ASSY NEWT 
BELT - DRIVE (NEWT) 

IC LAG 570 MTR CTRL (NEWT) 
IC HA 13432 (NEWT) 

IC ROM SEO00-SFFFF 


1541B 

1541B 

1541C 

1541C 

1541 
1541B8/1571 
4540/1541 
1541 

1541 
4541/2031/SX 
1541/2031/5X 
1541/2031/SX 
1541/2031 
1541/2031/SX 
1541/2031 
1541/2031 
4541/2031/SX 
1541 

1541 

1541 

1541 

1541 

1541 

1541 

1541 

1541 

1541 


1541 


40.00 


23.10 
4.40 
3.95 
3.95 

17.60 

71.50 
9.90 

88.00 
8.25 
1.10 
5.50 

33.00 

55.00 
5.50 

38.50 

16.50 
3.30 

44.00 
2.20 
1.10 

33.00 
3.30 
3.30 

16.50 
5.50 
6.05 
7.70 
4.40 


eee 


1541-11 DISK DRIVE 


ne 


251968- 03 
340031-01 
340503-01 
351523-01 
351523-02 
353307-01 
'353307-05 
353307-06 
353307-07 
353308-01 
353308-02 
353412-01 
353413-01 
354139-01 
359800-08 
359800-09 
359901-01 
359902-01 


IC ROM 1541-11 

POWER SUPPLY 1541-11 
PCB ASSY - 1541-11 
BRACKET NEWT 1541-11 
BRACKET CHINON 1541-11 
KNOB (LEVER 02.9) NEWT 
KNOB (LEVER 03.0) NEWT 
KNOB (LEVER) CHINON 
KNOB (LEVER) NEWT 
BEZEL - FRONT (NEWT) 
BEZEL - FRONT (CHINON) 
CASE TOP 

CASE BOTTOM 

MANUAL USER 

DISKETTE DEMO C64 
DISKETTE DEMO 1551/1541 
DRIVE ASSY NEWT p500 
DRIVE ASSY CHINON FZ501 


1541-11 
1541-11 
1941-11 
1541-11 
1941-11 
1941-11 
1541-11 
1541-11 
1941-11 
1541-11 
1541-11 
1941-11 
1941-11 
1541-11 
1541-11 
1941-11 
1541-11 
1541-11 
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~~ 
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wn 


REEL OO 
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SSoununuood 
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ee) 
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7.30 
9.20 
9.20 


ee 


1571 DISK DRIVE 


oo eee 


250772-01 POWER SUPPLY ASSY 1571 85.80 142.45 
251828-03 IC GATE ARRAY 40 PIN 1571/15418 8.25 13.75 
251829-01 IC GATE ARRAY 20 PIN 1571/154 1B 8.25 13.75 
251853-01 IC R/W HYBRID 1571 16.50 27.50 
252034-02 DETECTOR - VOLTAGE 5200 1571 9.90 16.50 
252050-01 LEVER (KNOB )ALPS/NEWT 1571/C128D 2.75 4.55 
252092-01 DRIVE ASSY EXCH (ALPS) 1571 40.00 148.50 

252093-01 DISKETTE DEMO 1571 5.50 9.20 
252095-04 MANUAL USER 1571 4.40 7.30 
310411-01 NAMEPLATE 1571 1.10 1.80 
310420-01 PCB ASSY - EXCH 1571 40.00 110.00 

310507-01 BEZEL - FRONT (NEWT) 1571 3.95 6.60 
310653-01 IC 65C22A 1571 9.35 15.55 
310654-02 IC ROM DOS 1571 4.40 7.30 
310654-05 IC ROM DOS 1571 9.90 16.50 
318029-03 IC 8520A-1 2MHZ CIA 1571/1581 13.75 22.95 
604050-05 MOTOR STEP ASSY (NEWT) 1571 22.00 36.65 
604050-26 LED ASSY W/ZERO TK (NEWT) 1571 13.20 22.00 
604060-05 ZERO TRK ASSY (ALPS) 1571 5.80 9.65 
604060-07 SWITCH HOLDER ASSY (ALPS) 1571 5.80 9.65 
607050-02 IC TA 7259P (ALPS) 1571 8.25 13.75 


1581 DISK DRIVE 


oe 


250471-01 PCB ASSY - 1581 1581 40.00 110.00 

250793-01° LED ASSY 1581 1581 5.50 9.20 
252050-01 LEVER (KNOB)ALPS/NEWT 1571/C128D 2.75 4.55 
252281-01 BEZEL - 1581 1581 4.40 7.30 
252282-01 CASE TOP 1581 1581 6.60 11.00 
252283-01 CASE BOTTOM 1581 1581 6.60 11.00 
252287-01 BRACKET FDD 1581 1581 5.50 9.20 
252288-01 SHIELD BOTTOM 1581 1581 2.20 3.70 
252290-01 INSULATION SHEET 1581 1581 1.10 1.80 
252355-01 DISKETTE DEMO 1581 1581 5.50 9.20 
310651-02 IC FDC 1772 LSI 1581 27.50 45.65 
312551-01 POWER SUPPLY 1581 1581 27.50 45.65 
312558-02 IC ROM 23256 32kx8 1581 5.70 9.50 
318029-03 IC 8520A-1 2MH2 CIA 1571/1581 13.75 22.95 
319928-01 MANUAL USER 1581 1581 5.50 9.20 


eee 
eee 


1530, 1531 TAPE UNIT 


7 


603030-66 MANUAL USER 1530 4.40 7.30 
603030-67 MANUAL USER 1531 4.40 7.30 


1700, 1750, 1764 RAM EXPANDERS 


311759-01 MANUAL USER 1700/1750 1700/1750 5.50 9.20 

315089-01 IC 8726 RAM EXP CNTRL 1764/1750 38.50 64.20 

315089-02 IC 8726 RAM EXP CNTRL QUAD 1764/1750 38.50 64.20 

390205-01 POWER SUPPLY 1764EXP 46.75 77.90 
1670 MODEM 

319854-01 MANUAL USER C1670 4.40 7.30 
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PRINTER LISTING 


- ALL UNITS 


601085 -04 
601100-69 
325340-03 
601070-54 
601100-03 
601100-01 
314527-01 
601102-48 


601201-26 
601201-27 
601201-28 
601201-48 
601200-07 
601200-82 
601201-51 
601200-77 
325341-08 
601200-57 
601201-24 
601201-79 


601034-04 
601090-52 


601160-14 
319795-01 
601160-30 
601162+20 
601161-74 
601160-34 
601160-15 
601160-26 
601160-35 
601160-79 
601160-90 


601210-43 
601210-69 
601210-42 
601210-50 
601210-97 
319893-01 
601210-30 
601210-38 
601210-62 
601210-19 
601210-66 
601211-01 
601212-95 
601211-19 
312335-01 


601013-25 


RIBBON 

LINE FEED SOLENOID 

IC 6500/1 MICROPROCESSOR 
PENS SET/4 REPLACEMENT 
MANUAL USER 

RIBBON 

POWER INDICATOR ASSY 
PRINT HEAD ASSY 


TRANSISTOR 2SD837 PANA 
TRANSISTOR 2SD946 
TRANSISTOR 288794 NEC 
MANUAL USER 

SWITCH PWR ON 

RIBBON 

PAPER RACK 

PAPER ADVANCE KNOB 

IC ROM UPGRADE 1526/802 
GEAR RIBBON UNIT 

PRINT HEAD ASSY 

PCB ASSY 


MANUAL USER 
TRANSFORMER 


KNOB PRINTER 
MANUAL USER 
BELT - TIMING 
RIBBON MPS1000 
IC EPROM 27256 
SENSOR PAPER 
MOTOR PULSE 
CARRIAGE MOTOR 
HEAD POS SENSOR 
PANEL CONTROL 
TRACTOR ASSY 


RIBBON GEAR 

RIBBON MASK 

GEAR FIRST 

BELT - TIMING 

PAPER SENSOR 

MANUAL USER 

PANEL CONTROL 

CARRIAGE MOTOR 

PAPER FEED MOTOR 

MANUAL SERVICE 1200 
PRINT HEAD ASSY 

TRACTOR UNIT 

PCB CARD - PARALLEL Y8301 
PCB ASSY - POWER DRIVER 
RIBBON CARTRIDGE MPS1200 


RIBBON CLUTCH SPRING 
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1515 5.50 
1515/1525 27.50 
1520 7.70 
1520 8.25 
1525 4.40 
1525 5.50 
1525 8.25 
1525 33.00 
1526 4.40 
1526 4.40 
1526 4.40 
1526 4.40 
1526/802 3.30 
1526/802 5.50 
1526/802 5.50 
1526/802 6.60 
1526/802 9.90 
1526/802 9.90 
1526/802 60.50 
1526/802 64.50 
bPS1101 4.40 
mMcsé801 13.20 
MPS 1000 3.30 
MPS1000 4.40 
MPS1000 4.40 
MPS1000 5.50 
MPS 1000 11.00 
MPS1000 16.50 
MPS1000 27.50 
MPS1000 27.50 
MPS 1000 27.50 
MPS1000 27.50 
MPS 1000 44.00 
MPS1200 -55 
MPS1200 65 
MPS1200 75 
MPS1200 1.00 
MPS1200 3.85 
MPS1200 4.40 
MPS1200 11.50 
MPS1200 12.45 
MPS1200 14.20 
MPS1200 22.00 
MPS1200 24.75 
MPS1200 26.25 
MPS1200 26.50 
MPS1200 129.05 
MPS1200/1250 5.50 
MPS801 2.75 


OUNNNAN 
VYWWUW 
oocooos 


eee ee ee eee 


601011-56 
601014-09 
601010-01 
601011-02 
601011-62 
601011-10 
601011-89 
601011-98 
601013-31 
601011-57 
601011-53 


601200-90 


601020-48 
601020-49 
601020-88 
601020- 89 
601020-90 
601020-16 
601020- 14 
601020-40 
601020-01 
601020-05 
601020-20 
601020-27 
601020-03 
601020-95 
601020-79 
601020-22 


PRINTER LISTING ~ ALL UNITS 


CABLE GUIDE RIBBON CLAW 
MANUAL USER 

RIBBON 

PAPER FEED KNOB 
CARRIAGE DRIVE BELT 
PLATE ASSY (DECORATIVE) 
LINE FEED MOTOR 

HEAD MOTOR 

HEAD SOLENOID 

PRINT HEAD ASSY 

PCB ASSY 


MANUAL USER 


GEAR W/ IDLE 

GEAR W DRIVING 

GEAR RIBBON IDLE 

GEAR PF CLUTCH 

GEAR RIBBON DRIVING 
PLATEN KNOB 

LINE FEED IDLE GEAR 
MANUAL USER 

RIBBON 

BELT - TIMING 

PCB ASSY 48W006 PWR/LED 
HARNESS PE/HP 

LINE FEED MOTOR 

HEAD MOTOR 

PRINT HEAD ASSY 

PCB ASSY MAIN 8WO05 Q 


MPS801 
MPS801 
MPS801 
mpss01 
MPS801 
mPs801 
mpsao1 
mpss01 
mMps801 
MPS801 
MPS801 


MPS802 


MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
Mpss03 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
MPS803 
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3.30 
4.40 
5.50 
5.50 
8.25 
22.00 
27.50 
27.50 
27.50 
33.00 
49.50 


4.40 


1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
2.20 
2.75 
3.30 
4.40 
5.50 
7.15 
9.90 
9.90 
27.50 
27.50 
33.00 
55.00 


i ———————— —— 


MONITOR LISTINGS ~- ALL UNITS 


A 


i 


1080 MONITOR 
nn 
327162-01 NAMEPLATE 1080 1.30 2.20 
327284-01 CABLE AUDIO 1 TO Y 1080/1084 - 2.20 3.70 
328192-02 CABLE RGB 1080 22.00 36.65 
602070-01 CRT PICTURE TUBE 1902/1080 176.00 220.00 
602070-05 IC RGBI INTF MB7051G3 1902/1080 8.25 13.75 
602070-06 IC ANA VERT DEFL MPC1378H 1902/1080 6.05 10.05 
602070-07 IC LIN HORZ/VERT LA7823 1902/1080 6.05 10.05 
602070-08 IC AUDIO AMP MPC575C2 1902/1080 6.05 10.05 
602070-09 IC ANALOG VIDEO MPC1352C 1902/1080 8.25 13.75 
602070-10 IC STR30123 1902/1080 8.25 13.75 
602070-11 IC ANA VID INTF MPC1397C = 1902/1080 6.05 10.05 
602070-21 HV MODULE MA-1 1902/1080 35.20 58.65 
602070-34 RECTIFIER RM-1A 1902/1080 1.10 1.80 
602070-50 COIL HORZ SIZE 1902/1080 4.95 8.25 
602070-51 FILTER LINE X-2 1902/1080 4.9 8.25 
602070-52 TRANSFORMER POWER 1902/1080 8.25 13.75 
602070-54 YOKE DEFLECTION 1902/1080 37.40 62.30 
602070-56 TRANSFORMER SIDE PC 1902/1080 16.50 27.50 
602070-58 COIL HORZ LIN 1902/1080 4.95 8.25 
602070-59 TRANSFORMER INSUL 1902/1080 8.25 13.75 
602070-70 CAP CER 2200PF 125V 1902/1080 1.10 1.80 
602070-71 CAP CER 4700PF 125V 1902/1080 1.10 1.80 
602070-90 CAP ELECT 470UF 200V 1902/1080 8.25 13.75 
602071-18 CAP PP 1.6KV 4700PF 1902/1080 1.10 1.80 
602071-25 CAP MPP O.1UF 125V 1902/1080 -65 1.10 
602071-34 RES MET OX 4.7K 2W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-37 RES VARIBLE 2K 1902/1080 1.10 1.80 
602071-40 RES COMP 330K 1/2W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-41 RES COMP 3.3M 1/2W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-63 RES 1.8K 1/6W 1902/1080 -65 1.10 
602071-65 RES 2.7K 1/6W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-66 RES 4.7K 1/6W 1902/1080 -65 1.10 
602071-87 RES CEM WW 3.3 7W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-88 RES CEM WW 220 15W 1902/1080 1.10 1.80 
602071-94 FUSE 5.0A 125V 1902/1080 1.10 1.80 
602071-97 SWITCH POWER 1902/1080 5.50 9.20 
602071-98 FUSE HOLDER 1080 3.30 5.50 
602071-99 CRT SOCKET 1902/1080 6.05 10.05 
602072-06 CORD - PWR SPLY 1902/1080 4.95 8.25 
602072-33 CABINET FRONT 1902/1080 22.00 36.65 
602072-34 DOOR FRONT CNTRL PANEL 1902/1080 6.05 10.05 
602072-35 CABINET REAR VO148-01 1902/1080 27.50 45.65 
602072-48 CORD - AC REPLACEMENT 1902/1080 8.80 14.65 
602072-60 THERM PTH451C38BF7RON140 1902/1080 4.95 8.25 
602072-61 CRT PIC TUBE M34JND12X 1902/1080 176.00 220.00 
602072-62 YOKE DEFLECTION M34JND12X 1902/1080 22.00 36.65 
602072-63 FILTER LINE X-1 1902/1080 4.95 8.25 
602072-64 COIL DEGAUS 147NDB 1902/1080 4.95 8.25 
602072-65 CAP CER 1000PF 125V 1902/1080 -65 1.10 
602072-66 CAP PP 1.6KV 4100PF 1902/1080 1.10 1.80 
602072-67 RES MET OX 5.6K 2W 1902/1080 1.10 1.80 
602072-68 RES MET OX 3.3 3W 1902/1080 -65 1.10 
602072-69 RES MET OX 2.7 3W 1902/1080 1.10 1.80 
602072-77 TRANSISTOR 2801455 1902/1080 27.50 45.65 


a 
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1080A MONITOR 


602080-01 FR 2 OHM iW 1080A 1.10 1.80 
602081-57 FR 3300 IW 1080A 1.10 1.80 
602081-76 RES AD5S216 1W 1080A 1.10 1.80 
602082-81 OIODE ZENER 1080A 1.10 1.80 
602082-89 DIODE TVR-2D 1080A 1.10 1.80 
602082-90 DIODE IS 1887AFA-1 1080A 1.10 1.80 
602082-99 DIODE ZENER RO 6.2 FA' 1080A 1.10 1.80 
602083-06 FUSE 1.2A 1080A 1.10 1.80 
602083-07 FUSE 3A 1080A 1.10 1.80 
602083-00 DIODE RU 1A 1080A 2.75 4.60 
602082-13 TRANS 2SA1015-0 1080A 3.30 5.50 
602082-92 THYRISTOR SFOR1B41 1080A 3.30 5.50 
602083-05 SPARK GAP 1080A 3.30 5.50 
327283-01 MANUAL USER 1080A 4.40 7.30 
602083-10 SWITCH POWER 1080A 5.50 9.20 
602082-65 TRANS 2SC2073 1080A 6.05 10.05 
602082-71 TRANS 2SA940 1080A 6.05 10.05 
602082-73 TRANS 2SA1015 1080A 6.05 10.05 
602083-01 CRT SOCKET 1080A 6.05 10.05 
602083-69 MANUAL INSTRUCTION 1080A 6.05 10.05 
602083-70 DOOR FRONT ASSY 1080A 6.05 10.05 
602083-39 DELAY LINE TRF2015 1080A 6.60 11.00 
602083-73 THERMISTOR 1080A 8.25 13.75 
602082-79 TRANS 2S01427FA-1 1080A 9.90 16.50 
602082-80 TRANS 2801432 1080A 9.90 16.50 
602082-95 IC TA7644CP 1080A 9.90 16.50 
602082-96 IC TC 40538P 1080A 9.90 16.50 
602083-03 IC AN 5352 1080A 9.90 16.50 
602083-75 CABLE AUDIO 1080A 1080A 9.90 16.50 
602083-23 COIL DEGUSSING 1080A 16.50 27.50 
602083-20 CORD - POWER 1080A 24.75 41.25 
602083-35 TRANSFORMER - FLYBACK 1080A 49.50 82.50 
602083-51 CABINET FRONT 1080A 49.50 82.50 
602083-71 CABINET BACK 1080A 66.00 109.95 
602083-33 COIL TDY-514 1080A 1080A 82.50 137.45 
602082-60 CRT E2971-GTHBT 1080A 165.00 192.50 


ee ee 
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1084 MONITOR SEE 1084S-P LISTING 


en 


315704-01 CABLE 8 TO 9 VIDEO 1084 8.25 13.75 
610200-11 CHOKE LINE $102 1084 NLA 

610200-12 COIL, DEGAUSSING $104 1084 SUB: 602200-25 1084SP 
610200-13 YOKE (PART OF CRT) S348 1084 23.10 38.50 
610200-14 TRANSFORMER T101 1084 SUB: 602200-59 1084SP 


610200-15 TRANSFORMER H DRIVE T401 1084 SUB: 602201-85 1084SP 
610200-16 TRANSFORMER OUTPUT 1402 1084 SUB: 602201-86 1084sP 
610200-17 CAP .0082uF 1.5KV C467 1084 NLA 


610200-18 CAP .022uF 400V C468 1084 NLA 
610200-19 RES DUAL PTC R104 1084 NLA 
610200-20 RES FOCUS CNTRL 59M R732 1084 NLA 
610200-21 SWITCH POWER SK1 1084 SUB: 602200-28 1084SP 


610200-22 IC OPTIC COUPL 1C101 CNX62 1084 SUB: 602200-76 1084SP 
610200-23 IC AUO AMP IC301 TDA2611AQ 1084 SUB: 602202-10 1084SP 
610200-24 IC VERT S 10302 TDA2653A 1084 SUB: 602202-11 1084SP 
610200-25 IC HORZ S I1C402 TDA2595/V4 1084 SUB: 602202-14 1084SP 
610200-26 1C VIDEO 10501 28P TDA4570 1084 SUB: 602202-22 1084SP 
610200-27 IC VI AMP IC502 TDA3505/V4 1084 SUB: 602202-23 1084SP 
610200-28 TRANSISTOR NPN TS461 1084 SUB: 602202-18 1084SP 
610200-29 TRANSISTR NPN TS467 BUSO8A 1084 SUB: 602202-19 1084SP 
610200-30 TRANSISTOR NPN TS711-713 1084 WLA 


610200-31 DIODE D107-110 108 NLA 

610200-32 CRT W/ YOKE B100 1084 NLA 

610200-33 CRT SOCKET 1084 NLA 

610200-34 CABINET CM8562 1084 SUB: 602200-03 1084SP 
610200-35 DOOR CONTROL PANEL 1084 6.60 11.00 
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314997-01 
602210-01 
602210-03 
602210-04 
602210-05 
602210-06 
602210-07 
602210-08 
602210-09 
602210-10 
602210-14 
602210-17 
602210-18 
602210-26 
602210-27 
602210-31 
602210-37 
602210-38 
602210-39 
602210-45 
602210-46 
602210-48 
602210-52 
602210-54 
602210-57 
602210-62 
602210-63 
602210-65 
602210-74 
602210-77 
602210-78 
602210-79 
602210-83 
602210-84 
602210-88 
602211-50 
602211-51 
602211-53 
602212-43 
602212-44 


1084S-D MONITOR NTSC 


MANUAL SERVICE 1084SD NTSC 1084S-D 


CRT M34JBK10X12 

IC STK7341011 

IC TOA2595 

IC HD74LS86 

IC TDA1670A 

IC TDA3507 

REGULATOR KTA7812 
REGULATOR KTA7805 

IC TDA4510 

TRANSISTOR KTC2482 
TRANSISTOR KTC1959-Y 
TRANSISTOR 2SC3337 
DIODE BRIDGE LB156 
DIODE RU-2 

DIODE RH-1B 
TRANSFORMER PWR T1121 
TRANSFORMER H DRIVE T1201 
TRANSFORMER FBT T202 
COIL WIDTH TRW-141T 
COIL LINEAR TRL-414m 
TRANSISTOR SPC TPC-146 
REG VOLT ROTARY 10KB 
RES SEMIFIXED 100K OHM 
REG VOLT 10K OHM (C.C) 
RES M-OX FILM 2W 10HM J 
RES M-OX FILM 2W 330HM J 
RES M-OX 2W 68 OHM J 
RES M-OX 2W 1.2 OHM J 
RES CAR 1/4 10K OHM J 
RES CAR 1/4 180K OHM J 
RES CAR 1/4 10K OHM J 
RES M-OX 3W 2.4K OHM J 
RES M-OX 3W 1.8K OHM J 
RES CAR 1/4 10 OHM J 
CAP MYL 1.6KV 3000PF J 
CAP MYL 1.6KV 4300PF J 
CAP MYL 200V 0.39MF J 
CAP LINE AC125V 0.1M 
CAP LINE VA1-KC 3300M 


OEM REF - DAEWOO CMC146NR 


11.00 18.35 
1084S-D 176.00 220.00 
1084S-D 8.25 13.75 
1084S -D 8.25 13.75 
1084S-D 8.25 13.75 
10848-D 8.25 13.75 
1084S-D 8.25 13.75 
1084S-D 9.35 15.55 
10848-D 9.35 15.55 
1084S-D 8.25 13.75 
1084S ~D 9.90 16.50 
1084S-D 9.90 16.50 
1084S-D 9.90 16.50 
1084S-D 5.50 9.20 
1084S-D 2.75 4.60 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S -D 8.25 13.70 
1084S-D 8.25 13.70 
1084S-D 49.50 82.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 9.90 16.50 
1084S-D 5.90 9.20 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 5.50 9.20 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S -D 3.30 5.50 
1084S-D 3.30 5.50 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
1084S-D 1.10 1.80 
10845S-D 1.10 1.80 
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1084S-P MONITOR NTSC OEM REF - PHILIPS - CM8562 

314851-01 CABLE (6 TO 23) RGB 1084SP* 22.00 36.65 
314891-01 KIT 1084S-P REPAIR 1084SP 44.00 
314890-01 MANUAL SERVICE 1084/1084SP + 
327284-01 CABLE AUDIO - Y 1084sp* 2.20 3.70 
602200-03 CABINET (UL) CM8562 1084SP 22.00 36.65 
602200-06 COVER (UL) 1084SP 6.60 11.00 
602200-22 CRT 1084SP UL B100 1084sP 176.00 220.00 
602200-25 COIL DEGAUSSING UL $104 1084SP 5.50 9.15 
602200-28 SWITCH POWER SK1 1084SP 5.50 9.15 
602200-53 RES PTC DUAL R104 1084SP 8.25 13.75 
602200-59 TRANSFORMER POWER UL 1101 1084SP 11.00 18.35 
602200-60 LINE CHOKE COIL AC S102 1084SP 6.60 11.00 
602200-76 IC PHOTCPLER CNX62 IC101 1084SP 8.25 13.75 
602200-85 CRT SOCKET 1084SP 6.60 11.00 
602200-95 POTM. S9M-FOCUS POTM R732 1084SP 5.50 9.15 
602201-00 TRANSISTOR BFB69 T$711 1084SP 3.95 6.60 
602201-31 CAP FOIL 8N2-1500V C467 1084SP 1.10 1.85 
602201-32 CAP FOIL 22NF-400V C468 1084SP 1.10 1.85 
602201-85 TRANSFORMER HORZ ORI 1401 1084SP 11.00 18.35 
602201-86 TRANSFORMER OUTPUT 1402 1084S5P 44.00 73.35 
602202-10 IC TDA2611AQ 1301 1084 SP 6.60 11.00 
602202-11 IC TOA2653A 10302 1084SP 6.60 11.00 
602202-14 IC TDA2595/V4 10402 1084SP 6.60 11.00 
602202-18 TRANSISTOR BC639 TS461 1084SP 3.95 6.60 
602202-19 TRANSISTOR BUSO8A 15467 1084SP 3.95 6.60 
602202-22 IC TOA4570 1C501 1084SP 6.60 141.00 
602202-23 IC TDA3505/V4 1c502 1084SP 6.60 11.00 
905103-03 CABLE 8 TO 3 COMPOSITE 1084SP* 8.25 13.75 


+ CBM PARTS LIST IN SERVICE MANUAL (MAY 1989) IS INACTIVE, USE 
CBM PART NUMBERS LISTED ON THIS PAGE. 


++ T402 USED IN UNITS MANUFACTURE PRIOR TO JUNE 1988. 


T4602 USED IN UNITS MANUFACTURED AFTER JUNE 1988 AVAILABLE IN 
1084S-P REPAIR KIT, CBM PN# 314891-01. 


314891-01 


314892-01 
314893-01 
314894-01 
314895 -01 
314896-01 
314897-01 
314898-01 


KIT, 1084S-P REPAIR 
CONTAINS: 

LINE OUTPUT TRANSFORMER 1402 
RESISTOR 15K, 2W R475 

CAP .047 UF, MYLAR C476 
WIRE PVC ORG 24AWG 

CAP .0056 UF 50V CER C356 
CAP .022 UF 50V CER C561 
INSTRUCTION SHEETS (4 PGS) 


- 107 - 


44.00 


OEM# 3138 138 30100 
OEM# 2120 105 90C63 
OEM# 2222 368 45473 
OEM# 0722 183 00004 
OEM# 2020 552 90817 
OEM# 2020 550 90526 


CE 


602240-01 FUSE 358500 0.5A 250V 1402 -65 1.10 
602240-07 TRANSFORMER PWR PHE-FG2-22 1402 8.25 13.75 
602240-09 CRT MP1216 HI7AU 1402 42.50 70.85 
602240-1t COIL DY KYS-20630 1402 4.95 8.25 
602240-27 COVER FRONT ABS94-0 1402 18.50 30.85 
602240-32 KNOB VR ABS94-0 V275 1402 2.75 4.55 
602240-54 COVER REAR ABS94-0 H 1402 18.50 30.85 
602240-57 REG VOLT ROTRY 500 OHM 1402 8.25 13.75 
602240-59 COIL DY DMK-1294 aL 1402 4.95 8.25 
602240-61 REG VOLT 100k OHM 1402 8.25 13.75 
602260-64 CABLE SIGNAL D suUB SPIN 1402 8.25 13.75 
602240-67 SWITCH AC T881SBSS3 1402 5.50 9.20 
602240-68 TRANSISTOR KTB595Y 1402 8.25 13.75 
602240-72 TRANSISTOR BF258 1402 8.25 13.75 
602240-74 TRANSISTOR KTC1815Y 1402 8.25 13.75 
602240-94 SPARK GAP 1500+/-500v 1402 3.30 5.50 
602260-96 DIODE BRIDGE RS202 1402 1.10 1.80 
602240-97 TRANSISTOR KTC1959Y 1402 8.25 13.75 
602240-98 TRANSISTOR KTA1015Y 1402 8.25 13.75 
602240-99 DIODE ZENER 4.7V 0.5m 1402 1.10 1.80 
602261-10 REG VOLT H1021A B 1K OHM J 1402 8.25 13.75 
602241-23 IC TTL SN7406 1402 8.25 13.75 
602241-27 DIODE REP 104(1N4937) 1402 1.10 1.80 
602241-68 RES FUSE 1/2W 100 OHM J 1402 1.10 1.80 
602241-69 RESISTOR FUSE 1/2W 220HM J 1402 1.10 1.80 
602241-86 CAP PE 400V 0.018UF J 1402 1.10 1.80 
602241-88 COIL H LINE 12PAI 20UH 1402 4.95 8.25 
602241-89 COIL H WIDTHIGPAL X 41.5MM 1402 4.95 8.25 
602241-90 COIL CHOKE 22UH 20% 1402 4.95 8.25 
602241-91 TRANSFORMER FBT FMDI245DLE 1402 29.50 49.15 
602241-92 REG VOLT H1052a 330K OHM 1402 7.50 12.50 
602241-93 REG VOLT SEMIRES 100K OHM 1402 2.259 3.75 
602241-94 REG VOLT SEMIRES 220K OHM 1402 2.25 3.75 

3.75 


602241-95 REG VOLT SEMIRES 2.2M OHM 1402 2.25 F 
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1403 MONITOR OEM REF ~ ADI DM-3014 


602190-01 IC LINEAR LM317 U901 1403 5.50 9.20 
602190-03 REGULATOR PWR L7815V 1403 3.30 5.50 
602190-04 DIODE REC 1.5A 200V GP15D 1403 1.10 1.80 
602190-05 DIODE BROG 1.5A 200V 1403 3.30 5.50 
602190-06 DIODE REC 1A 200V FR103 1403 OEM# DROO6G218R 1.10 1.80 
602190-07 REG VOLT SVR 5K VZ084TL3 1403 1.10 1.80 
602190-10 RES W-WOUND 10W 56 OHM J 1403 3.30 5.50 
602190-12 CAP ELECT 2200UF 25V 1403 2.75 4.60 
602190-15 CAP ELECT 1000UF 50v 1403 5.50 9.20 
602190-18 CAP CER 0.01UF 500V 1403 1.10 1.80 
602190-20 FUSE S/B 0.75A 250V 1403 1.10 1.80 
602190-34 IC LINEAR TDA1170N 1403 5.90 9.20 
602190-35 IC LINEAR TDA1180P 1403 5.50 9.20 
‘602190-38 TRANSISTOR POWER 2SC2898 1403 5.50 9.20 
602190-39 TRANSISTOR POWER MJE13003 1403 3.30 5.50 
602190-40 TRANSISTOR S-SIG PN2222A 1403 1.10 1.80 
602190-41 TRANSISTOR S-SIG 2SC458C 1403 1.10 1.80 
602190-42 DIODE REC 1A 200V FR103 1403 SUB: 602190-06 OEM# DRO06G218R 
602190-43 DIODE REC 1A 1KV RGP10M 1403 3.30 5.50 
602190-44 DIODE REC 2A 400V RGP20G 1403 3.30 5.50 
602190-45 DIODE 2E 1/2W 12V BZX79812 1403 OEM# DZ120A022P 1.10 1.80 
602190-48 DIODE ZEN 1/2W 5.1V HZ5C2 1403 1.10 1.80 
602190-49 DIODE S-SIGNAL 1N4148 1403 OEM# DDOO2ZHO13P 1.10 1.80 
602190-50 TRANSFORMER FBT T802 1403 37.50 62.50 
602190-51 COIL WIDTH 1-224-131 1403 3.30 5.50 
602190-52 COIL LINEAR1-224-042 1403 3.30 5.50 
602190-53 CHOKE 13UH 1403 1.10 1.80 
602190-54 REG VOLT 500 VZ084TL3 1403 1.10 1.80 
602190-55 REG VOLT 10K VZ084TL3 1403 1.10 1.80 
602190-56 REG VOLT 100K V2084TL3 1403 1.10 1.80 
602190-57 REG VOLT 300K VZ084TL3 1403 1.10 1.80 
602190-58 REG VOLT 2M VG152H10S 1403 2.75 4.60 
602191-03 CAP ELECT 2200UF 25v 1403 2.75 4.60 
602191-07 CAP ELECT 4.7UF 100V 1403 1.10 1.80 
602191-08 CAP ELECT 4.7UF 160V 1403 1.10 1.80 
602191-09 CAP ELECT BP 3.3UF 50V 1403 3.30 5.50 
602191-11 CAP CER 390P 500V 1403 1.10 1.80 
602191-15 CAP CER 0.01UF 1KV 1403 1.10 1.80 
602191-16 CAP PPN 0.0047UF 630V 1403 1.10 1.80 
602191-17 CAP PPN 0.022UF 630V 1403 1.10 1.80 
602191-18 CAP PPN 0.01UF 630V 1403 1.10 1.80 
602191-57 RES M-OXIDE-S 2W 100 OHMJ 1403 1.10 1.80 
602191-58 IC LINEAR M51392P 1403 5.50 9.20 
602191-59 TRANSISTOR S-SIG BSX20 1403 3.30 5.50 
602191-60 TRANSISTOR POWER 8D139 1403 3.30 5.50 
602191-61 TRANSISTOR S-SIG 2SC1815Y 1403 1.10 1.80 
602191-62 TRANSISTOR S-SIG 2SC458C 1403 1.10 1.80 
602191-63 TRANSISTOR S-SIG 2SA10150 1403 1.10 1.80 
602191-64 TRANSISTOR S-SIG 2SC22290 1403 1.10 1.80 
602191-65 DIODE S-SIGNAL 1N4148 1403 SUB:602190-49 OEM# DDOO2HO13P 
602191-66 DIODE 2 1/2W 12V B2X79812 1403 SUB:602190-45 OEM# 02120A022P 
602191-69 REG VOLT 1K VZ084SL3 1403 1.10 1.80 
602191-89 RES M-OXIDES 1W 18 OHM J = 1403 1.10 1.80 
602191-91 RES M-OXIDE-S 3W 820 OHM J 1403 1.10 1.80 
602191-97 CAP ELECT 100UF 100V 1403 3.30 5.50 
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602050-03 
602050-06 
602050-07 
602051-20 
602051-23 
602051-45 
602060- 22 
602060- 28 
602060-35 
602060-39 
602060-40 
602060-44 
602060-45 
602060-48 
602060-49 
602060-71 
602060-73 
602061 -23 
602061-24 
602061-25 
602061-31 
602061-41 
602061-42 
602061-43 
602061-79 
602061-90 
602061-92 
602064 -62 
602064 - 86 
905102-01 


1701 MONITOR 


TRANSISTOR 2SC2335 

Ic AN 5750 

1c UPC 1031HZ 

1C M51393AP 

IC AN 5265 

IC AN 5250 

MAGNETS - PC 

CRT SOCKET : 
SWITCH POWER S01 

RES VAR 

TRANSFORMER PWR 101 

HV MODULE 1502 

YOKE DEFLECTION DY01 
CABINET REAR 

CABINET FRONT 

PCB ASSY - CRT 

PCB ASSY - POWER 

FUSE 1.25A 

FUSE 4A 

CORD - AC PWR REPLACEMENT 
RES ROS 220 OHM 

FL RES 68 OHM 2W 5% 

FL RES 100 OHM 1/2W 5% 
FL RES 220 OHM 1/2W 5% 
REGULATOR 2SC1106A 
TRANSISTOR 2SD869 

CRT 370FVB22 

NAMEPLATE LOGO 

MANUAL USER 

CABLE 5 PIN MONITOR 


1701 
1701 
1701/SX64 
1701/SX64 
1701/SX64 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701/1702 
1701/1702 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701/1702 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701 
1701/1702 
1701 
1701/1702 
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pe A 


1702 MONITOR 


a A 


314963-01 CRT 370NVB22 1702 88.00 146.70 
602060-72 PCB ASSY - CONTROL 1702 33.00 55.00 
602060-76 IC HA11244 1702 9.90 16.50 
602060-77 IC HA11247 1702 16.50 27.50 
602061-73 DIODE 1S1887A 1702 -65 1.10 
602062-77 CRT SOCKET 1702 8.25 13.75 
602062-96 TRANSFORMER PWR T1901 1702 8.25 13.75 
602063-05 RECTIFIER BRIDGE 1B4B42 1702 8.25 13.75 
602063-12 IC AN 5515 1702 9.90 16.50 
602063-15 IC 1901 STR3125 1702 9.35 15.55 
602063-21 TRANSISTOR SIL 2801426 1702 8.25 13.75 
602063-35 THERMISTOR TH1901 1702 2.75 4.55 
602063-41 TRANSFORMER SW DRV T1521 1702 8.25 13.75 
' 602063-45 HV MODULE T01 1702 20.35 34.00 
602063-46 YOKE DEFLECTION DY01 1702 16.50 27.50 
602063-64 CAP ELECT 1000UF 16V 1702 1.10 1.80 
602063-66 CAP ELECT 470UF 35V 1702 1.10 1.80 
602063-68 CAP ELECT 33UF 160V 1702 -65 1.10 
602063-69 CAP ELECT 4.7UF 250V 1702 -65 1.10 
602063-75 CAP MTL POLYPRO 1500PF 1702 1.10 1.80 
602063-77 FUSE 1A 1702 -65 1.10 
602063-78 FUSE 4A 1702 -65 1.10 
602063-80 RES 2 OHM 7W 1702 -65 1.10 
602063-81 RES 280 OHM RO1 1702 1.10 1.80 
602063-84 RES MTL FILM 2.7 iW 1702 -65 1.10 
602063-85 RES MTL FILM 4.7 2W 1702 -65 1.10 
602063-86 RES MTL FILM 6.8 2W 1702T -65 1.10 
602063-92 DIODE RH-1S 1702T -65 1.10 
602063-98 .DIODE ISR124 400K 1702 1.10 1.80 
602064-08 CRT 370KNB22 1702 88.00 146.70 
602064-29 CAP ELECT 220UF 35v 1702 65 1.10 
602064-55 CAP ELECT 470UF 200V 1702 8.25 13.75 
602064-87 MANUAL USER 1702 4.40 7.30 
602064-89 YOKE DEFLECTION DYO1 1702T 16.50 27.50 
602064-91 RES MTL FILM 1.5 2W 1702 -65 1.10 
602064-92 CAP MTL POLYPRO 5000PF 1702 1.10 1.80 
602064-93 CAP ELECT 470uf 25V 1702 1.10 1.80 
602064-94 CAP MYL 100V .082UF 1702 -65 1.10 
602064-95 CAP MTL POLYPRO 6300PF 1702T 1.10 1.80 
602064-96 RES CERAMIC 10K 1/2W 1702T -65 1.10 
602064-98 TRANSISTOR 2801453-06 1702 9.90 16.50 


al 
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SY 


314858-01 
319885 -01 
319916-01 
602090-62 
602090-64 
602090-66 
602090-67 
602090-68 
602090-69 
602090-72 
602090-74 
602090-75 
602090- 76 
602090-77 
602090-78 
602090- 79 
602090- 84 
602090-92 
602090-93 
602090-96 
602090-97 
602090-98 
602091-01 
602091-02 
602091-03 
602091-04 
602091-05 
602091 -07 
602091-08 
602091-14 
602091-15 
602091-16 
602091-17 
602091-18 
602091-19 
 602091-24 
602091-25 
602091-26 
602091-30 
602091-34 
602091-37 
602091-38 


602091-40 


602091-41 
602091-42 
602091-43 
602091-44 
602091-45 
602091-46 
602091-47 
602091-49 
602091-50 


1802 MONITOR 


KIT 1802 DAEWOO REPAIR 
MANUAL USER 

MANUAL USER 

TRANSISTOR 2801453 
DIODE GP10-1N4005 
DIODE RD1I1EB2 

DIODE S1B01-01S 

DIODE RGP10G 

DIODE EU-2V 

DIODE RM2C 

Ic HA 1142 

IC HA11431 VIDEO CHROMA 
1C MC14053B 

IC STR470A 

IC AN 5515 VERT OUT 

IC AN 5265 SOUND 

CRT 370FCB22-TCO6 ULCSA 
COIL DEGUASSING (AL) 
COIL LINEARITY 

COIL CHOKE 1.04UH 
COIL CHOKE 10.3UH 
COIL WIDTH 


TRANSFORMER HORZ DRV T1701 
TRANSFORMER SIDE PCC 1703 


TRANSFORMER PULSE 1902 


TRANSFORMER CONVERTOR T1901 
TRANSFORMER FLYBK KP5872G 


THERMISTOR 

VARISTOR 

RES SEMIFIX 1KB 

RES SEMIFIX 2.2KB 

RES SEMIFIX 4.7KB 

RES SEMIFIX 47KB 

RES SEMIFIX 330B 

RES COMP GS225K/UL 
RES RWR STD 10W 3.30H 
RES M.OXIDE 7W 3.6K 
RES M.OXIDE 7W 10K 
RES FUSING 0.5W 4.74 
CAP PE 100V 0.15MFM 
CAP PP 200V 0.082MF J 
CAP PP 200V 0.027MFJ 
CAP PP 200V 0.39MPK 
CAP PP 630V 0.012MF J 
CAP PP 600V 0.0027MFK 
CAP PP 1600V 1500PJ 
CAP MPP 125VAC 0.1MFM 
CAP DE7100F2472M 125VAC 
CAP CER 33MF 160V 

CAP CHEMI 200WV 4701F 
CAP MPP 1.6KV 0.0082 MFJ 
CAP CER 220UF 160V 


GOLDSTAR 


1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 
1802 


1.80 


Wi ot 
NOOVU »~ Uo 
wi 
Oo 


fe] 
nN 
w 
=) 


Wr 
OUIOWa Ne a OY wm OU We ee ewe er wow 
eo 8 8 © ee ee elk lt lll lhl whl hl lll ll ell ll 
foc] 
Oo 


‘ 
fas) 
i=) 


= 


- 112 - 


1802C MONITOR DAEWOO 


602151-05 TRANSISTOR 2801397 1802C 9.90 16.50 
602151-79 IC UPC1378H 1802C 8.25 13.75 
602151-80 IC KTA7208 1802C 8.25 13.75 
602151-81 IC UPD40668C 1802C 8.25 13.75 
602151-82 IC STR54041 1802C SUB: 314858-01 KIT 

602152-25 RES VAR ROTARY 1802C 1.10 1.80 
602152-48 RES VAR ROTARY 1802C 1.10 1.80 
602152-78 RES FUSIBLE 1802C 1.10 1.80 
602152-88 RES CARBON 1/2W 10 OHM 1802C 1.10 1,80 
602152-89 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.10 1.80 
602152-92 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.10 1.80 
602152-93 RES CARBON 1/6W 10K OHM 1802C 1.10 1.80 
602152-94 RES CARBON 1/6W 120K OHM 1802C 1.10 1.80 
602152-95 RES CARBON 1/6W 15K OHM 1802C 1.10 1.80 
602153-02 RES VARIABLE 1802C 1.10 1.80 
602153-68 RES FUSIBLE 1 OHM 1802C 1.10 1.80 
602153-73 SPEAKER 16 OHM .SW 1802C 9.35 15.55 
602153-74 SWITCH SLIDE KSA 2317 1802C 3.85 6.45 
602153-75 TRANSFORMER PIN CUSH T301 1802C 30.80 51.30 
602153-76 TRANSFORMER H DRIVE 1401 1802C/1902A 8.25 13.75 
602153-77 TRANSFORMER F&T 1802C 49.50 82.50 
602153-79 TRANSFORMER SWITCHING 1801 1802C 35.20 58.65 
602154-21 SOCKET CRT 1802C 8.25 13.75 
602154-34 DOOR VR 1802C 7.70 12.80 
602154-40 COIL DEGUASSING 1802C 16.50 27.50 
602154-44 KNOB POWER 1802C 2.75 4.55 
602154-46 POWER INDICATOR 1802C 3.30 5.50 
602154-50 SWITCH PUSH 1802C 5.50 9.20 
602155-23 CAP MYL 1.6KV 4700 PF 1802C 1.10 1.80 
602155-34 COIL DELAY LINE 0.4MSEC 1802C 4.95 8.25 
602155-38 DIODE ZENER ZPD-22 1802C 1.10 1.80 
602155-39 DIODE RH-1 1802C 1.10 1.80 
602155-40 FUSE UL/CSA MF514AR5V 1802C -65 1.10 
602155-41 IC TA7670 1802C 8.25 13.75 
602155-43 POSISTER DPTH624105 1802C 4.95 8.25 
602155-49 RES VAR ROTARY 1802C 1.10 1.80 
602155-53 CORD - POWER 1802C 4.95 8.25 
602155-58 CRT 3700JB822-TC17 CY) 1802C 148.50 247.50 
602155-66 KNOB SLIDE 1802C 3.85 6.45 
602155-73 COVER BACK ASSY 1802C 38.50 64.20 
602155-74 COVER BACK 1802C 27.50 45.65 
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320122-01 
321443-00 
320351-08 


990145-01 


990135-01 
320368-02 
990035-01 
990122-01 
990111-01 


950550-00 
314147-01 
320939-01 
2031040-01 
1540033-01 


320817-01 
4022034-01 
601203-56 
8032090-03 
320820-02 
8900039-01 


601141-86 
601141-88 
601141-87 


8023001-01 


8032090-01 
321444-00 


8050006-01 
8050002-02 
8050002-05 
8050031-01 
8050047-01 
8050059-01 
8050059-02 
8250039-01 
8050002-01 
8250023-02 
8250023-03 
8050044-01 


8032110-01 


CBM BUSINESS MACHINES - ALL UNITS 


rr A 


KEYBOARD GRAPHIC PET 
PCB ASSY - DISPLAY 9IN 
PCB ASSY - 32K GRPH 4.0 


PCB ASSY - JP 


KNOB TRACTOR FEED 
TRANSFORMER PRINTER 
PCB ASSY - MTR CNTRL 
MOTOR TRACTOR DRIVE 
PRINT HEAD 


DRIVE ASSY - SHUGART 
PCB ASSY - MTR CONTROL 
TRANSFORMER DRV 2031HP 
PCB ASSY - EXCH 

PCB ASSY 


PCB ASSY - DRV ANALOG 


PCB ASSY - FCC 
PCB ASSY 
PCB ASSY - FCC 12 IN 


PCB ASSY - DRV DIGITAL 
DISPLAY I/F 

PCB ASSY - CPU BRD 

PCB ASSY - PWR BRD 

PCB ASSY ~ 1/0 BRD 

PCB ASSY - MAIN LOGIC 


PCB ASSY - LOGIC FCC 
PCB ASSY - DISPLAY 12IN 


PCB ASSY - ANALOG MIC 
PCB ASSY - DIGITAL TAN 
PCB ASSY - DIGITAL MPI 


DRIVE ASSY 
DRIVE ASSY 
DRIVE ZERO 


- 5 1/4 MIC 
~ 5 1/4 TAN 
ASSY- MPI 


DRIVE ONE ASSY - MPI 


DRIVE ASSY 
PCB ASSY - 
PCB ASSY - 
PCB ASSY - 
PCB ASSY - 


PCB ASSY - 


- MSAF 
DIGITAL MIC 
ANALOG MIC 
ANALOG MPI 
ANALOG TAN 


64K MEMORY 


2001/4000 
2001/4000 
2001/4032 


2022 


2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 
2022/2023 


2031-4040 
2031/4040 
2031HP 
2031HP 
2031LP 


2040/4040 
4022 
4023 
4032 
4040 
4064 


6400 
6400 
6400 


8023P 


8032 
8032/9000 


8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050 
8050/8250 
8050/8250 


8096 
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NLA 


NLA 
NLA 


60.50 
104.50 
137.50 


137.50 


8.25 
23.10 
27.50 
55.00 

110.00 


154.00 
49.50 
23.10 

104.50 

104.50 


104.50 
115.50 


137.50 
148.50 
33.00 


137.50 
137.50 
148.50 


137.50 


137.50 
104.50 


104.50 
148.50 
148.50 
181.50 
181.50 
181.50 
181.50 
181.50 


104.50 
115.50 


137.50 


100.80 
174.15 
229.15 


13.75 
38.50 
45.65 
91.65 
183.30 


229.15 
82.50 
38.50 


174.15 
192.50 


229.15 
247.50 
55.00 


229.15 
229.15 
247.50 


229.15 


229.15 
174.15 


174.15 
247.50 
247.50 
302.50 
302.50 
302.50 
302.50 
302.50 


174.15 
192.50 


229.15 


CBM BUSINESS MACHINES ~ ALL UNITS 


(CONT) 


8250023-01 PCB ASSY - 
8050002-04 PCB ASSY - 
8050002-06 PCB ASSY - 
8250029-01 DRIVE ZERO 


ANALOG MIC 
DIGITAL MIC 
DIGITAL MPI 
ASSY - MPI 


8250029-02 DRIVE ONE ASSY - MPI 


8250039-02 DRIVE ASSY 
251091-01 DRIVE ASSY 


- MSAF DUAL 
- DUAL HD LP 


8256039-01 POWER SUPPLY - SWITCHING 


8256068-02 PCB ASSY - 
4256004-01 POWER SPLY 
8256048-02 PCB ASSY - 
8256068-01 PCB ASSY - 


324038-01 PCB ASSY 
324042-01 PCB ASSY 
324056-01 PCB ASSY 
8032090-09 PCB ASSY 


CBMII HP 
- SWITCHING 
CBMII LP 
CBMII HP 


BMB 
COMPUTHINK 
MEM PROT 
FCC 
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8250 
8250 
8250 
8250 
8250 
8250 
8250LP/1001 NLA 


B128/256HP 
B128HP 
Bi28LP 
B128LP 
B256HP 


SP9000 
$P9000 
$P9000 
$P9000 


104.50 174.15 
148.50 247.50 
148.50 247.50 
181.50 302.50 
181.50 302.50 
181.50 302.50 


93.50 155.85 
148.50 247.50 
93.50 155.85 
148.50 247.50 
148.50 247.50 


137.50 229.15 
137.50 229.15 
16.50 27.50 
137.50 229.15 


MULTIPLY USE PARTS 


1001039-01 
1540027-01 
251026-01 
251116-01 
251118-01 
251260-01 
251527-01 
252013-01 
252159-01 
252166-01 
312225-01 
312226-01 
312679-01 
314076-01 
314174-01 
320101-01 
320139-01 
320168-01 
320289-01 
320814-01 
320821-01 
320823-01 
320901-01 
320972-01 
321604-01 
325566-01 
325566-10 
326189-01 
326288-01 
380012-08 
380128-01 
380133-05 
390206-01 
390251-01 
390257-01 
8032051-01 
900555 -02 
900556-02 
900556-03 
900558-01 
900560-01 
900755-01 
900757-01 
901000-03 
901000-04 
901001-01 
901342-01 
901343-01 
901401-01 
901435-01 
901435-02 
901435-03 
901436-01 
901437-01 


LED ASSY 

CABLE 6 PIN DIN - BLK 
RECTIFIER BRIDGE 

CONN 7 PIN DIN 

PCB GUIDE 

BUTTON - SPDT RESET 
IC 8701 CLK GEN 

LED CLIP 

CABLE 6 PIN DIN - TAN 
CONN 6 PIN DIN SHEILDED 
CHASSIS BASE 

COVER TOP 


BEZEL FD HOLE COV LT BEIGE 


FORM ~- BATCH CONTROL 
LOAD PAD UNIVERSAL 
CABLE ASSY - PET/IEEE 
HARNESS KYBRD CNNCT 

CORD - POWER UL/CSA 
HARNESS PWR DYN 8 WIRE 
HARNESS ASSY - PWR ANALOG 
HARNESS ASSY - POWER 
HARNESS ASSY - LED 
HARNESS KYBRD DUAL CNNCT 
MANUAL DRIVE USER 4.0 
MANUAL USER 4.0 BASIC 
CRYSTAL 16 MHZ OSC 4-LEG 
OSC 16MHZ HYBRID 

CABLE RF (3M) 

INSULATION SHEET 

CABLE 3.5 DRIVE 

FOOT 

LOGO PLATE 

IC FDC 33C93 WD SCSI 
STANDOFF HEX M/F 5MM 
FILTER EMI 22000PF 
POWER SUPPLY - CPU UL 
CRYSTAL 1.8432 MHZ 
CRYSTAL 16 MHZ OSC 2-LEG 
CRYSTAL 12 MHZ 

CRYSTAL 14.31818 MHZ 
CRYSTAL 32.768 KHZ 
DIODE BRIDGE 4A 200V 
DIODE BRIDGE 4A 50V 

CRT 9 IN WHITE PHOSPHER 
CRT 9 IN GREEN PHOSPHER 
CRT 12 IN GREEN PHOSPHER 
IC 6509A 

IC 6525A 

IC 6523A 

Ic 6502 1 MHZ MPU 

IC 6502A 2 MHZ MPU 

IC 6502B 3 MHZ MPU 

IC 6520 PIA 

IC 6522 VIA 
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MULTIPLY USE PARTS (CONT) 


901453-07 IC 2114 RAM Mu 9.90 16.50 
901455-01 IC 6504 MPU MU 4.40 7.30 
901458-01 IC 6532 PIA MU 4.40 7.30 
901479-01 IC 6845 CRT CNTRL 1 MHZ MU 16.50 27.50 
901479-02 IC 68845 CRT CNTRL 2 MHZ MU 16.50 27.50 
901499-01 IC SCREEN ED 60 HZ 40 COL MU-B 9.90 16.50 
902693-01 TRANSISTOR 2SC 1815 MU-C 3.30 5.50 
903361-01 CONN 6 PIN DIN MU-C 2.65 4.40 
903362-01 CONN 5 PIN VIDEO MU-C 2.65 4.40 
903467-03 FILTER POWER 3A 250V MU-B 6.60 11.00 
903508-04 CORD - POWER MU-C 5.50 9.20 
903508-15 CORD - POWER MU 5.50 9.20 
903555-15 FUSE .5A 250V SLO-BLO MU 65 1.10 
903555-20 FUSE 1A 250V SLO-BLO MU -65 1.10 
903556-22 FUSE 3A 250V Mu -65 1.10 
904507-01 SWITCH ROCKER SINGLE POLE MU 1.10 1.80 
905101-01 CABLE RF SHORT -  MU-C 4.85 8.10 
905955-03 HARDWARE - IEEE 488 MU-B 1.10 1.80 
906100-02 CARD RT ANGLE EDGE MU-C 4.30 7.15 
906107-01 IC 6510 MICROPROCESSOR MU-C 8.25 13.75 
906108-02 IC 6526A CIA MU 8.25 13.75 
906112-02 IC 6581 SID REV 4AR MU-C 10.20 16.95 
907300-02 TRANSDUCER PIEZ ACOUSTIC MU-B 5.50 9.20 
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DIAGNOSTIC, SERVICE MANUALS LISTINGS 


314000-01 
314001-03 
314001-04 
314001-05 
314001-08 
314001-09 
314002-02 
314002-04 
314003-01 
314003-02 
314003-03 
314003-04 
314003-05 
314004-01 
314004-04 
314010-02 
314010-03 
314010-04 
314010-05 
314010-06 
314011-01 
314011-03 
314012-02 
314012-04 
314012-05 
314012-06 
314020-04 
314020-05 
314020-06 
314020-07 
314038-02 
314041-02 
314051-01 
314051-02 
314052-01 
314052-02 
314052-03 
314058-01 
314060-01 
314060-02 
314061-01 
314061-02 
314061-03 
314061-04 
314061 -05 
314061 -06 
314061-07 
314061-08 
314061-09 
314066-01 
314118-01 
314118-02 
314119-01 
314134-01 
314135-01 


MANUAL PARTS CROSS REF 
MANUAL SERVICE C64/C64C 
MANUAL SERVICE +4 

MANUAL SERVICE SX64 
MANUAL SERV C128/C1280 
MANUAL SERVICE C16 

MANUAL SERVICE 1530/1531 
MANUAL SERVICE 1571 
MANUAL SERVICE 1515/1525 
MANUAL SERVICE 1520 
MANUAL SERVICE 1526/802 
MANUAL SERVICE MPS801 
MANUAL SERVICE MPS803 
MANUAL SERVICE 1701/1702 
MANUAL SERVICE 1902A 
MANUAL SERVICE 4000 
MANUAL SERVICE 8000 
MANUAL SERVICE 64K BRD 
MANUAL SERVICE SP9000 
MANUAL SERVICE B128 
MANUAL SERVICE 2031 
MANUAL SERVICE 8050/8250 
MANUAL SERVICE 4022 
MANUAL SERVICE 6400 
MANUAL SERVICE 8023 
MANUAL SERVICE 8300 

KIT CBM STARTUP 

KIT AMIGA STARTUP 

KIT PC STARTUP 

KIT MASTER STARTUP 

MANUAL SERVICE A1000 
MANUAL SERVICE 1080A 
DIAG DISK/MANUAL 2.0 1541 
DIAG DISK 2.0 REPLACEMENT 
DIAG DISKS/MANUAL 3.0,3.5 
DIAG DISK 3.0 REPLACEMENT 
DIAG DISK 3.5 REPLACEMENT 
KIT DISK DIAG 1541/CPU 
OIAG ASSY - COMPLETE C128 
DIAG ASSY - ADD-ON C128 
DIAG CARTRIDGE C64 

DIAG CONN USER PORT 64/128 
DIAG KEYBOARD PCB Cé4 
DIAG HARNESS ASSY C64/128 
DIAG MANUAL C64 

DIAG CARTRIDGE C128 

DIAG KEYBOARD CONN C128 
DIAG CONN SERIAL C128 
DIAG MANUAL C128 CART 
DIAG AID PCB ASSY AMIGA 
MANUAL SERVICE PC30-I11 
MANUAL SERVICE COLT 286 
KIT PC40-I11 DIAGNOSTIC 
MANUAL SERVICE PC40-ITII 
MANUAL SERVICE A2000 


DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
OIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
DIAG 
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55.00 
27.50 


DIAGNOSTIC, SERVICE MANUALS LISTINGS (CONT) 


314135-02 MANUAL SERVICE A2000 REV6 DIAG 16.50 27.50 
314136-01 MANUAL TECH R 1802/1802C DIAG NLA 

314139-01 DIAG CARTRIDGE C64 DT DIAG 27.50 
314139-02 MANUAL DIAG C64 DT DIAG 16.50 
314139-03 KIT C64 DEAD TEST DIAG 33.00 
314853-01 KIT PC10 DRIVE ALIGNMENT DIAG 137.50 
314853-02 DIAG DISK PROG PC W/INST DIAG 82.50 
314854-01 KIT DISK DIAG 1581 DIAG 93.50 
314854-02 DIAG DISK PROG 1581 V1.5 DIAG 16.50 
314854-03 DISK ANALOG 1581 135 TPI DIAG 82.50 
314854-04 MANUAL DIAG 1581 V1.5 DIAG 16.50 
314855-01 KIT OISK DIAG 1571/1280 DIAG 93.50 
314855-03 MANUAL DIA 1571/C128D V1.2 DIAG 16.50 
314855-04 DISK DIAG 1571/C128D V1.3 DIAG 16.50 
314860-01 MANUAL S PC10-1/-2/-IT1 DIAG 22.00 36.50 
314862-01 MANUAL SERV 1541/1541-I1 DIAG 22.00 36.50 
314863-01 OISK CBM/PC DUAL ANALOG DIAG 82.50 
314866-01 TECHTOPICS 87 REPRINTS DIAG 16.50 
314866-02 TECHTOPICS 88 REPRINTS DIAG 16.50 
314871-01 MANUAL SERVICE A2300 DIAG 16.50 27.50 
314874-01 TOOL IC PLCC EXTRACTOR DIAG 20.00 
314880-01 MANUAL SERVICE A2090A DIAG 16.50 27.50 
314881-01 MANUAL SERVICE A2058 DIAG 11.00 18.35 
314882-01 MANUAL SERVICE 1403 DIAG 11.00 18.35 
314890-01 MANUAL SERV 1084S-P NTSC DIAG 11.00 18.35 
314899-01 MANUAL SERVICE A590 DIAG 16.50 27.50 
314965-02 KIT AMIGA ALIGN V 2.0 DIAG 110.00 
314966-01 DISK ALIGN PROG A1000 V1.0 DIAG 22.00 
314966-02 DISK ALIGN PROG A500 V1.1 DIAG 22.00 
314967-02 MANUAL DIA ALIGN AMIGA 1.1 DIAG 16.50 
314968-01 DISK ALIGN DIGILOG AMIGA DIAG 82.50 
314970-01 MANUAL SERVICE 1901 DIAG 16.50 27.50 
314981-01 MANUAL SERVICE A500 DIAG 22.00 36.50 
314981-02 MANUAL SERVICE A500 REV7 DIAG 16.50 27.50 
314982-01 MANUAL SERVICE 1581 DIAG 22.00 36.50 
314984-01 KIT PC10 CPU DIAGNOSTICS DIAG 137.50 
314984-03 DISK DIAG PC10 PROG V2.0 DIAG 110.00 
314984-04 MANUAL DIAG PC DIAG 16.50 
314984-05 CONN DIAG PC SERIAL DIAG 15.00 
314984-06 CONN DIAG PC PARALLEL DIAG 15.00 
317629-01 DIAG DISK 1.1 VER DIAG DIAG 9.90 
319907-01 MANUAL SERVICE MPS1000 DIAG 16.50 27.50 
320100-01 DIAG CONN-USER PORT 8000 DIAG 8.25 
320106-00 DIAG CONN-KEYBOARD 8000 DIAG 8.25 
324100-01 DIAG ASSY VIC DIAG 32.95 
326070-01 DIAG ASSY W/ MANUAL C64 DIAG 110.00 
602155-85 MANUAL SERVICE 1802 DAE DIAG 16.50 27.50 
602249-99 MANUAL SERVICE 1402 DIAG 11.00 18.35 
970016-03 DIAG DISK ALIGN 8050/8250 DIAG 82.50 
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